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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL’AMBIENTE 


DECRETO 12 iuglio 1990. 


Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di 
emissione. 


IL MINISTRO DELL’AMBIENTE 
DI CONCERTO CON 


IL MINISTRO DELLA SANITÀ 
E CON 


IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA 
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare P’art. 3, 
comma 2; 


Visto altresì l'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 1989, n. 288; 


Considerato che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso il proprio assenso in ordine 
all'adozione del presente decreto con le modalità fissate dal citato art. 3, comma 2; 


Visto il proprio decreto in data 8 maggio 1989, concernente «Limitazione delle emissioni nell'atmosfera 
di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 
del 30 maggio 1989; 


Udito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome, espresso in data 19 giugno 1990; 


Considerato che la disciplina relativa ai nuovi impianti potrà essere emanata ai sensi del citato decreto 
del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 allorché saranno meglio individuate le tecnologie disponibili 
per la limitazione delle emissioni di tali impianti; 


Decreta: 


Finalità 


1. Il presente decreto stabilisce: 


a) le linee guida per il contenimento delle emissioni degli impianti esistenti come definiti dal 
combinato disposto dall’art. 2, comma 10, dei decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88 e dal punto 
9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 di attuazione ed interpretazione del 
decreto stesso; 
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b) i valori di emissione minimi e massimi per gli impianti esistenti; 

c) i metodi generali di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni; 

d) i criteri per l'utilizzazione di tecnologie disponibili per il controllo delle emissioni; 
e) i criteri temporali per l'adeguamento progressivo degli impianti esistenti. 


Art. 2. 
Linee guida per il contenimento delle emissioni 

1. Gii impianti devono essere equipaggiati ed eserciti in modo da: 

a) rispettare i valori limite di emissione fissati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 203; 

b) limitare le emissioni diffuse secondo i criteri stabiliti nell’articolo 3, comma 5, anche tenendo 
conto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro; 

2. L’allegato 1 fissa i valori di emissione minimi e massimi per le sostanze inquinanti ai sensi dell’art. 3, 
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Per alcuni degli inquinanti 
emessi da specifiche tipologie di impianti l’aliegato 2 fissa valori di emissione minimi e massimi diversi e 
preminenti tispetto ai corrispondenti dell’allegato 1. Per gli inquinanti non espressamente indicati per le 
specifiche tipologie di impianti in allegato 2 restano validi i valori in allegato I. 

3. Nei casi in cui negli allegati 1 e 2 siano indicati valori di flusso di massa, i valori limite di emissione 
devono essere rispettati se i valori di flusso di massa stessi sono raggiunti o superati. 

4. Per le raffinerie, gli impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore a 
SO MW e per gli impianti per la coltivazione di idrocarburi e dei fluidi geotermici, si applicano 
esclusivamente i valori di emissione e le prescrizione riportati nell’allegato 3. 

5. Le regioni fissano i valori limite di emissione ai sensi dell’art. 4, lettera 4), del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, per le sole sostanze previste dal presente decreto e da altri decreti 
emanati ai sensi dell’art. 3, comma 2, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica. 

; Indicazioni su cicli tecnologici relativi a specifiche tipologie di impianti sono contenute nell’alle- 
gato 2. 

7. Indicazioni su alcune delle tecnologie disponibili relative agli impianti di abbattimento sono 
contenute nell’allegato 5. 

8. Successivi aggiornamenti ed integrazioni al presente decreto sono stabiliti ai sensi dell’art. 3, comma 
2, del deereto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. 

9. Le prime integrazioni ed eventuali modifiche saranno stabilite entro il 31 gennaio 1991. 

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di 
concerto con i Ministri del tesoro, della sanità e dell’industria, è istituita a tal fine una commissione 
composta da: 

— due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; 

— due rappresentanti del Ministero della sanità; 

— due rappresentanti del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato; 

— due rappresentanti della Presidenza del Consiglio; 

— sei rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato-regioni. 


Art. 3. 
Valori limite di emissione 

1. Le emissioni possono essere caratterizzate come segue: 

a) per concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell’effluente 
gassoso (es. mg/m?); 

5) per flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo (es. g/h); 

c) per fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura 
specifica di prodotto elaborato o fabbricato (es. kg/t; g/m?); 

d) per altre grandezze indicate nell’allegato 2. 

2. I valori limite di emissione espressi in concentrazione e il tenore volumetrico di ossigeno di 
riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni fisiche normali (O C, 
0,1013 MPa) previa detrazione, ove non indicato espressamente negli allegati, del tenore di vapore acqueo. 
Ove non indicato diversamente il tenore di ossigeno dell’effluente gassoso è quello derivante dal processo. 


— sa 


3. I valori limite di emissione espressi in concentrazione si riferiscono alla quantità di effluente gassoso 
non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell’esercizio. In caso di ulteriore 
diluizione dell’effluente gassoso le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la 
seguente formula: 


si Em Pu 
E = 


dove: 

Py = portata misurata 

Eu = concentrazione misurata 

P = portata dieffluente gassoso non diluito più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e 

dell’esercizio 

E = concentrazione riferita alla portata P 

4, Le regioni ai fini della valutazione dell’entità della diluizione possono indicare portate di effluente 
gassoso caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. Le regioni comunicano tali indicazioni al 
Ministero dell'ambiente. 

5. Se nell’effluente gassoso il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello indicato come 
FIST di riferimento, le concentrazioni delle emissioni devono essere calcolate mediante la seguente 

ormula: 
21-0 
nane E: "ia 
dove: 

Ey = concentrazione misurata 

E = concentrazione 

Oy = tenore di ossigeno misurato 

O = tenore di ossigeno di riferimento 

6. Le regioni, sulla base dei criteri che saranno definiti dalla commissione di cui al precedente art. 2 
punto 10, potranno verificare la convogliabilità di specifiche emissioni diffuse, anche avvalendosi degli 
accertamenti già effettuati dagli ispettorati del lavoro o dagli altri organi tecnici previsti dalla normativa 
vigente. 

7. Ove, il convogliamento non sia tecnicamente attuabile, le emissioni diffuse devono essere adeguate 
secondo le seguenti modalità: 

— al 31 dicembre 1991, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all’allegato 1, punto 
1, tabelle Ali e A; 

— a131 dicembre 1997, conformemente agli allegati 6 e 7, per le sostanze di cui all’allegato 1, punto 
2, tabella B, classi I e II, punto 3, tabella C, classe I, punto 4, tabella D, classe I; 

— al 31 dicembre 1997 per le altre sostanze conformemente a quanto previsto con decreto del 
Ministro dell'ambiente, di concerto con 1 Ministri della sanità e dell’industria, del commercio e 
dell’artigianato, da adottarsi entro il 30 ottobre 1990. 

8. Le emissioni diffuse provenienti dai depositi di olii minerali e g.p.l., di cui all’art. 11 del regio 
decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, rientrano nell’ambito 
delle vigenti procedure di prevenzione e sicurezza, ed in particolare di quelle previste dalla citata legge n. 367 
del 1934. 

9. Le regioni, ai finì dell’applicazione dei valori limite di emissione, possono fissare valori di flusso di 
massa maggiore di quelii indicati negli allegati 1 e 2 per impianti in funzione per meno di 2200 ore annue, 
utilizzando criteri di proporzionalità. 

10. Quando non indicato diversamente, i valori di emissione dell’allegato 1, ferme restando le 
condizioni di flusso indicaie, rappresentano valori minimi; in tali casi il valore massimo di emissione è uguale 
al doppio del valore indicato. 

11. I valori di emissione degli allegati 2 e 3, ferme restando le condizioni di flusso indicate, 
rappresentano valori minimi e massimi coincidenti quando sono espressi con un unico dato numerico. 
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12. I valori di emissione espressi in flusso di massa o in concentrazione si riferiscono ad un’ora di 
funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose. 


13. L’autorità competente può, in sede di autorizzazione, consentire che le imprese provvedano alla 
limitazione delle emissioni attraverso misure compensative tra emissioni di inquinanti uguali o similari 
appartenenti alla stessa classe derivanti da impianti o linee produttive facenti parte dello stesso stabilimento. 
1} flusso di massa totale deve comunque essere non superiore a quello che si avrebbe non utilizzando le 
misure compensative. 

14. Durante i periodi di avviamento e di arresto degli impianti e nel caso di cui al comma successivo 
non si applicano i valori limite di emissione. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può stabilire 
specificite prescrizioni per tali periodi; può stabilire inoltre periodi transitori nei quali non si applicano i 
valori limite di emissione. 

15. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'impresa deve 
provvedere al ripristino funzionale deli’impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente 
l’autorità competente, che dispone i provvedimenti necessari. 


Art, 4. 
Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni 
1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli indicati nell'allegato 4. 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, punto è) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, 
conformemente alla proposta dell’Istituto superiore di sanità (ISS), tali metodi saranno integrati entro nove 
mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. 


2. L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione fissa la scadenza, di norma annuale, con cui le 
imprese devono effettuare le misure delle emissioni inquinanti e comunicarne i risultati. 


3. L’accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento, 
nonché il rispetto dei valori limite, di cui all’art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
maggio 1988, n. 203, può essere effettuato dall’autorità competente al controllo anche contemporaneamente 
all’effettuazione, da parte dell'impresa, delle misure di cui al comma 2 del medesimo art. 8. In tal caso 
l’autorità competente al controllo richiede che l’impresa comunichi la data in cui le misure saranno 
effettuate. La stessa procedura può essere seguita per le misure di cui al comma 3. 

4. Nei casi per i quali non sono previste misure in continuo, le misure di cui all’articolo 8, comma 2, del 
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere effettuate nell’arco dei dieci 
giorni almeno 2 volte. 


S. Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 3, comma 2, punto d), del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, la valutazione dei valori di sostanze inquinanti presenti nelle emissioni 
verrà effettuata considerando il valore medio dei risultati ottenuti dall'analisi dei campioni prelevati secondo 
le indicazioni del manuale U.NI.CHIM. n. 158/88. 

6. Un valore limite di emissione si intende rispettato quando risulta inferiore o uguale al valore medio 
dei risultati ottenuti dall’analisi dei campioni prelevati secondo le indicazioni del manuale U.NI.CHIM. 
n. 158/88. 


Art. 5. 
Criteri temporali per l'adeguamento degli impianti esistenti 
1. Per le emissioni che superano i valori di emissione dell’aliegato 1, punti 1.1 e 1.2, devono essere 
rispettati i valori limite di emissione al 31 dicembre 1991. 


2. Per le emissioni che superano di tre o più volte i valori di emissione minimi dell’allegato 1, punto 2, 
punto 3, classi I, II, III e IV, e punto 4, classi I, II e ITI, devono essere rispettati i valori limite di emissione al 
31 dicembre 1992. 


3. Perle emissioni che superano di due o più volte i valori di emissione minimi devono essere rispettati i 
valori limite di emissione al 31 dicembre 1994. 


4. Per le emissioni che superano i valori di emissioni minimi devono essere rispettati i valori limite di 
emissione al 31 dicembre 1997. 


S. Per le emissioni diffuse si applicano i tempi previsti dall’art. 3, comma S. 


Re 
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6. In deroga ai commi precedenti possono non essere adeguati gli impianti con la vita residua limitata 
al 31 dicembre 1994. In tal caso il titolare dell'impresa deve inviare all'autorità competente entro il termine 
stabilito per la presentazione dei progetti di adeguamento una dichiarazione che l'impianto non sarà 
utilizzato oltre il 31 dicembre 1994. 

7. I tempi di adeguamento diversi, indicati per specifiche tipologie di impianti negli allegati al presente 
decreto, sostituiscono quelli di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. 


Art. 6. 
Norma transitoria 

1. Con l’entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia i provvedimenti regionali 
difformi da quanto stabilito dal presente decreto per il contenimento delle emissioni inquinanti 
nell'atmosfera. 

2. Le Regioni, presso cui erano in corso di applicazione i provvedimenti di cui al comma 1, sono 
autorizzate a riapprovare, in tutto o in parte, i provvedimenti concernenti valori limite più restrittivi, con 
proprie deliberazioni specificatamente motivate, in relazione a determinate aree. Del pari, valori limite più 
restrittivi possono essere fissati per talune categorie di impianti che richiedano la determinazione di 
particolari condizioni di costruzione o di esercizio, ai sensi della lettera e) dell'art. 4 del decreto del 
Presidente della Repubblica. n..203/88. 


3. 1 provvedimenti di cui al comma 2 riferiti alle aree determinate cessano di avere efficacia alla data di 
entrata in vigore dei piani previsti all’art. 4, lettere a) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 
n. 203/88 e comunque dal 30 aprile 1991. 

4. Il Ministero dell'ambiente provvede, ai sensi dell’art. 3, comma 4, punto a), del medesimo decreto 
presidenziale, agli adempimenti di competenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
Roma, 12 luglio 1990 


Il Ministro dell'ambiente 
Rurroro 
Il Ministro della sanità 
De Lorenzo 
Il Ministro dell’industria, del commercio e dell'artigianato 
BATTAGLIA 
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ALLEGATO 1 


(Valori di emissione) 


$ 1.1 SOSTANZE RITENUTE CANCEROGENE E/O TERATOGENE E/O MUTAGENE 
(TABELLA A1) 


In via generale le emissioni di sostanze ritenute cancerogene 
e/o teratogene e/o mutagene devono essere limitate nella maggiore mi- 
Sura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. 
tanza della tabella AI, 2 valori Ci emissione, che 


rappresentano valori minimi e massimi conncidenti, Sono : 


CLASSE I 


Se 11 fiusso di massa è uguale o superiore a 0.5 g/h 0.1 spal: 


3 
Se 11 flusso ci massa è uguale o Superiore a 5 g/h 1 ma/m 


CLASSE II 


3 
Se 11 fiussc Ci massa è uguale o Superiore a 25 g/h 5 mg/m 


Fermi restando 1 valori di emissione sopra andicati, a: fini 


cel caslccelo di fiusso di massa e di concentrazione: 


- in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità 
celle stesse vanno sommate; 

- lr caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità 
Ci sostanze della classe II vanno sommate le quantità di sostanze di 
classe I e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate 
le quantità di sostanze delle classi le II. 
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Fermi restando i valori di emissione sopra indicati, al fine 
del rispetto deì limite in concentrazione: 

- in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II la 
concentrazione totale non deve superare il limite della 
classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi 
I, II e III, la concentrazione totale non deve superare 11 


limite della classe III. 


TABELLA Al 


Asbesto (crisotilo, crocidolite, amosite, antofillite, 
actinclite e tremolite) 
Benzo (a) pirene 
Berillio e i suor composti espressé come Be 
Dibenzo (a,h) antracene 
2 » neftilammina e suoi sali 
Benzo (a) antracene 
Benzo (b) fluorantene 
Berzo (J) fluorantene 
nzo (k) fluorantene 
Dibenzo (a,h) acridina 
Dibenzo (a.,j) ecridina 
Dibenzo (a) pirene 
Dimetilnitrosanina 
5 - Nitroacenaftene 
2 » Nitronaftalene 


1 - Metil- 3 Nitro- 1- Nitrosoguanicdina 


ESE 1, ES 
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Arsenico e suoi composti, espressi come AS 
Cromo (VI) e suor composti,espressi come Cr 
Cobalto e suoi composti, espressi come Co 
3.3' - diclorobenzidina e suoi sali 
Dimetilsolfato 

tilenimmina 
Nichel e suor composti espressi come Ni 
4 - Aminobifenile e suoi sali 
Benzidina e suoi sali 
4,4' - Metilen bis (2 Cloroanilina) e suoi sali 
Dieiiisolfarvo 
3,3' - Dimetilbenzidina e suoi sali 
Esametilfosforotriani de 

2 Metilaziridina 
Meti) QN°: Azossimetile Acetato 
Sulfallate 
Dime tilcarbamcilcloruaro 


33* Dimetossibenzidina e suci sali 


benzene 

1, butadiene 

1-cloro-2,3>spossipropans (epicloricdrina) 
1,2-dibromoe tano 

i, 2-epossipropano 

ì,z2-dicloroetano. 

vinile cloruro 


SI 
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1,3 Dicloro-2-propanolo 
tClorometi] (Metil) Etere 
N,N-Dimezilidrazina 
Idvazina 

Ossido di etilene 
Etilentiourea 

2-Ni tropropano 
Bis-Clorometiletere 
3-Propanclide 

1.3 Propansul tone 
Stirene Ossido 


$ 1.2 SOSTANZE DI TOSSICITA' E CUMULABILITA' PARTICOLARMENTE ELEVATE 
(TABELLA A2) 


Le emissioni di sostanze di tossicità e cumulabilità partico 
larmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura possibi- 
le dal punto di vista tecnico e dell‘esercizio. 

valori di emissione, Che rappresentano valori minimi c mas- 


sIimi corncidanti, sono 


CLASSE I 


Se 1l flusso dci massa è uguale-o. superiore a 0.02 2/h 0.C1 ma/m3 


CLASSE Ii 


Se 11 fiusso ci massa è uguale o superiore a 0.5 g/h 0.5 ma/m2 


Fermi restando 2 valori di emissione sopra incicati, air fini 
ces calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di pre» 
senza ci più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse 
vanno sommate. 


— 14 
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TABELLA A2 


Policlorodibenzodiossine 


Policlorodibenzofurani 


prliclorobifenili 
cliclorotrifenili 


clicloronaftaleni 


$ 2. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE 
SOTTO FORMA DI POLVERE (TABELLA B) 


I valori di emissione sono; 


Se 11 flusso di massa è uguale o superiore a 1 g/h [0] 

.2 mg‘m 

CLASSE II 

Se 11 flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h 1 
3 

mg/m 


CLASSE III 
Se 11 flusso di massa è uguale o superiore a 25 e/b 5 
maln 


la 8 
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Ferri restando 1 valori Ci er)ssione sopra 
incicati, al fini del calcolo di flusso di massa e Ci 
concentrazione: 

- Ir caso di presenza di più sostanze della stessa classe le 
quantità delle stesse vanno sommate. 

- In caso Gi presenza di più sostanze cdi classi diverse, 
alie quantità ci sostanze della classe II vanno sommate le 
quantità di sostanze della classe I e alle quantità di 
soctanze della classe III vanno sommate le quantità di 
sostanze delle classi le II]. 

Al fine del rispetto dei limite in concentrazione: 
= in caso di presenza di più sostanze delle classi I] e Il, 

ferme restando il limite stabilito per ciascuna, la 
concentrazione totale non deve superare 23l limite della 
classe Il; in caso Gi presenza di più sostanze delle 
classi I, II e III, ferme restando il limite stabilito per 
ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il 


limite della classe III. 


Ove non indicato diversamente nella tabella B 
devono essere considerate anche le eventuali quantità di 


sostanze presenti nell'effiuente gassoso sotto forma di gas 


o vapore. 
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TABELLA B 


Cadrio e suoi composti, espressi come CA 
Mercurio e suci composti, espressi come Hz 


Tallio e suoi composti, espressi come TÌ 


CLASSE II 


Selenio e Suoi composti, espressi cone Se - 


Tellurio e. suoi composti, espressi come Te 


Antimonio e suoi composti, espressi come Sb 
Cianuri, espressi come CN 
Cromo (III) e suoi composti, espressi come Cr 
Manganese e suoi composti, espressi come: Mm 
Pallatio e suci composti, espressi come Pd 
Piombo e suoi composti, espressi come Pb 
Platino e suoi composti, espressi come Pt 
Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, 
espresso came Si02 
Rame e suoi composti, espressi come Cu 
Rodio e suci composti, espressi come Rn 
tano e suoi composti, espressi come Sn 


Vanadio e suoi composti, espressi come V 
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$ 3. SOSTANZE INORGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO 
FORMA DI GAS O VAPORE (TABELLA C} 
I valori di emissione gono: 


CLASSE I 


Se 11 flusso di massa è uguale o Superiore a 10 g/h 1 n/a 

CLASSE Ii 

Se 11 fiusso di massa è uguale o superiore a 50 g/h 5 ngn 
1 - 3 

Se 11 fiussc di massa è uguale o superiore a 0.23 Kg/h 30 ma/m 


CLASSE IV 


Se 11 fiusso di massa è uguale o superiore a 2 Ke/h 250 n/a” 
CLASSE V 

3 
Se 11 fiusso di massa è uguale o superiore a 5 Kg/h ‘500 mg/n 


Sia i flussi di massa che 1» valori limite di emissione si ri- 


feriscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze. 


TABELLA C 


Closwuvui aly 
Fosfina 
Fosgene 
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Aciéo ciaridrico 


Eromo e suc.) composti, espressi: come acido broricerico 


fivucro e suci composti, espressi come acido fluoridrico 


Idrogeno solforato 


Composti anorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi 


clorozianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico 


CLASSE IV 


resniaca 


CLASSE V 


Ossici di azoto (monossido e biossido), espressi come biossido di azoto 


Uss:ci ci zolfo (biossido e triossido), espressi come biossido di zolto 


$ 4. SOSTANZE ORGANICHE SOTTO FORMA DI GAS, VAPORI O POLVERI 
(TABELLA D) 


I valori di emissione sono: 
CLASSE I 


3 
Se 11 flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5 mg/m 
e 
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CLASSE II 


è 


Se 11 flusso di massa è uguale o superiore a 0,1 Kg/h 20 ng/m° 


CLASSE IÎi 


Se 11 flusso ci massa è uguale co superiore a 2 Kg/h 150 ne 


CLASSE IV 


Se 11 fiusso di massa è uguale o superiore a 3 Kg/h 300 hgla 


CLASSE V 


KS 


Se 11 flusso di massa è uguale o &cperiore a 4 Kg/h 600 mg/m 


Fermi restando 1 valori limite Ci emissione sopra andicati, 
a. fini del calcolo di fiusso ci massa e di concentrazione: 
- 2 caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità 
delle stesse vanno sommate;. 
= In caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità 
di sostanze di ogni classe vanno sommate le quantità di sostanze 
qelle classi inferiori (ad es. alle quantità di sostanze della clas- 


se III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi Ie Il). 


Al fine del rispetto del limite in concentrazione: 
= in caso di presenza ci più sostanze di classe diverse fermo restando 
il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve 


superare 11 limite della classe più elevata. 


Per le sostanze organiche sotto forma di polvere devono co- 
mungue essere rispettate anche le condizioni contenute nel paragrafo 5 


(Polveri totali). 
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Butilmercantano 
Cloropicrina 
Diazometano 
Diclioroaczetilene 
Dinizrobenzene 
Dinicrocrescì 
Esazicrobutaiiene 
Esazlcrocicicpentafiene 
Esafiuorcacetone 


Etere cigiicicilico 


2,4 - Crossano 


CLASSE II 


Acetaldeide 


Acido clorocacetico 


Acido tricloroacetico 
Arieride ftalica 


Anidride maleica 
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TABELLA D 


Carborio tetratrormuro 
Carbonio tetracloruro 
Cicioesilarmmina 
Cloroaceraldeide 
2- Clero-l-nitropentano 
Cresoli 
Crotonaldeide 
1,2-Dibutilaminoetanelo 
Dibutilfosfato 
o-Siclorobenzene 
1,l-dicloroetilene 
Dicisroetiletere 
Diclvrufengìo 
Diclorome tano 
Dietilammina 
Difenilamrina 
Diiscpropilammina 
Dimetilammina 
tilammiza 
Etanolamrina 
2eetossietanolo 


c-etossietilacetato 
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IMezil nebutilbrormuro 
Metilcloruro: 
Metil-2-ciansacrileto 
Metilszirene 
2-Metossietanolo 
2-Metossietanolc acetato 
Nitroetano 
Nitrometano 
1-Nitropropano 
Nitrotoluene 

Piretro 

Piridina 

Piomboalchili 
2-Propenale 
1,1,2,2,-tetracloroetano 
Tetraclorocetilene 
Tetranitrometano 

ti, p toluicina 
Tributilfosfato 
Triclorofenolo 


riclorcetilene 


Triclorometano 

Trietilamnina 

Trimetilamzina 

Trimetilfosfina 

Vinilbromuro 

Xilezzlo (escziuso 2,4-xilenclo) 


Formeldeida 


CLASSE III 


Acido acrilico 
Acetonitrile 
Acido propionico 
Acido acetico 
Alcool nebutilico 
Alcool iso-butilico 
Alcool sec-butilico 
Alcool ter-butilico 
Alcool metilico 
Butirraldeide 
p-ter-butiltoluene 
2-butossietanolo 
Caprolattane 
isolfuro di carbonio 
Cicloesazone 
Ciclopentatiene 
Clorobenzere 


é-cloro-1,5-butadiene 
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o-clcrotoluere 


peclorctolvene 


Diacetonalcoc1 


Dicleropropano 
Dietanciammina 
Pietilforrmammide 
Diiscbutilehetone 
N,N-Dimetilacetammide 


R.,N-Dimetilformammide 
Dipropilchetone 


Esametilendiammina 
neesano 
Etilamilchetone 
Etilbenzene 


Etilbutilchetone 


Isobutilglicidiletere 
Isopropossietanolo 
Metilmetacrilato 
Metilarmilchetone 
o-metilczicloesanane 


Metilclcroformzio 


Propionaldeide 
tireze 
Tetraidrofurano 
rimetilbenzene 
neveratraldeice 
Vinilacetato 
Viniltoluene 


2,4-xilenc]o 


CLASSE IV 


Alcool propilico 
Alcool isopropilico 
neamilacetato 
sec-amilacetato 
Benzoato di metile 
n-butilacetato 
iso-butilacetato 
Diezilchetone 
Diflucrodibrormome tan 
Sec - esilacetato 


Etilfermiato 


= 


etiliscpropilchetone 


150-propilenacetato 
Tcluene 
Xilene 
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CLASSE N 


Acetone 

Alcocl etilico 

Butano 

Cicloesano 

Cicloesene 
Cloropentano 
Clorobromometano 
Ciorodifluorometaro 
Cloropentafluorcetano 
Bibromodifluonoetano 
Dibutiletere 
Diclsrofluorometano 
Diciorostetrafluoroetaro 


Dieziletere 


$ 5. POLVERI TOTALI 


1,1,1,2 Tetrazloroe 2,2 difluorocetano 
i1,1,i,2-Tezracloro 1,2 difluorocetano 
ricicrofluororetano 

l,i,e iricelerc 1,2,2 .trifluorcetano 
Trificorometano 


Trifizsrobromonmetano 


I valori di emissione sono: 


- se il flusso ci massa è pari o superiore a 0.5 Kg/h 50 ma/n° 


- se il flusso di massa è pari o Superiore a 0.1 Kg/h ed mferiore a 


0.5 Kg/h 


150 mg/m? 


REI, 7 SIA 
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ALLEGATO 2 


(Valori di emissione per specificate tipologie di impianti) 


$ 1 IMPIANTI DI COMBUSTIONE CON POTENZA TERMICA INFERIORE A_50 MW 


Il presente paragrafo si applica agli impianti di combustione 
di potenza termica nominale inferiore a 50 MW destinati alla 
produzione di enerpia. In particolare 1ì paragrafo non si applica ai 
seguenti impianti: 

- impianti in cui i prodotti della combustione sono 
utilizzati prevalentemente per al riscaldamento diretto, 
l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei 
materiali, come forni di riscaldo e forni di trattamento termico; 

- impianti di post-combustione, cioè qualsiasi dispositivo 
tecnice per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, 
che nor si;a gestito come impianto indipendente di combustione; 


- dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking 
- dispositivi di conversione del scelfuro di adrogeno 1n 


- reattori utilizzati nell'industria chimica; 


batterie di forni per il coke; 
- cowpers degli altiforni; 
” impianti azionati da motori diesel, a benzina o a gas O ca 


turbine a gas. 


$ 2.1 IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI SOLIDI 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
Se il combustibile utilizzato è legno, residui di legno o 
paglia 1 valori di emissione 61 riferiscono ad un tenore di ossigeno 


— dt 
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nell' effluente gassoso dell'11%; negli altri casi 2. valori di 
erissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente 


gassoso Gel 6%. 


POLVERI 

Per gi: impianti di potenza termica» superiore a 5 Mw 21 
valore di emissione è 50 ng/n?. 

Per gìi ampianti di potenza termica uguale o anferiore a 5 MW 


21 valcre di emissione è 100-150 ng/nì. 


Il valore ci emissione è 50 0/03, espressi come cerdonio 
Nor s: applica 1l paragrafo 4 dell'allegato 1. 


OSSIDI DI RISTI 


3 
11 valore ci emissione è 650 mg/m . 


OSSIDI DI 25155 
Per gi1 ampiranti a letto fluidizzato 11 valore di emissione è 
3 
€903 ma/n. . 
= ; Re : 3 
Per g.3 altri impianti 11 valore di emissione è 2.000 mg/nr 
I valcri limite ci emissione per gli ossidi di zolfo sì 


censiderano rispettati se Bono utilizzati combustibili con contenuto 


di zolfo uguale o inferiore all'1% 


COMPOSTI ALOGENATI 
Non s1 applica 21 paragrafo 3 dell'allegato 1 tranne che nel 
caso an cui il combustibile utilizzato sia legno o residui di legno 


contenente procotti sintetici o sanse residue da estrazione. 
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$ 1.2. IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI LIQUIDI 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 

I valori di emissione s1 riferiscono ad un tenore di ossigeno 
nell'effluente gassoso del 3%. Nel caso che nl combustibile utilizzato 
sla liscivia proveniente dalla produzione di cellulosa, 211 valore di 
erissione s1 riferisce ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso 


del 6%. 


Per gli impianti di potenza termica uguale o superiore a 5 Mw 
211 valore c: emissione è 100 ng/n. 

Per gli ampianti di pcetenza termica anferiore a 5 Mw 1Ì 
valzre di erissione è ci 150 au 

Ner sì applica 11] punto 2 cell'allegato 1 se 11 valore limite 
ci erissione per le polveri è rispettato senza l'impiego di un 
impianto cdi abbattimento. 


annos wo marmo 
CESTI DI ATUTO 


Il) valore ci erissione è 500 mg/mi. 


OSSIDI DI ZOLFO 
iii ir oveli 


3 
I) vaicre di emissione è 2.700 mg/m 


1l valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo s: 
consicera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto cdi 


z5lfc uguale o inferiore all'1X. 


SeSE, , A 
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$ 2.3 IMPIANTI NEI QUALI SONO UTILIZZATI COMBUSTIBILI GASSOSI 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione 61 riferiscono ad un tenore di ossigeno 


nelì'effluente gassoso del 3%. 


POLVERI 


I) valore di emissione è 5 mg/m 
11 valore limite di emissione per le polveri si considera ri- 


spettato Se viene utilizzato metano o GPL. 

Se il combustibile utilizzato è gas d'altoforno il valore di 
er:ssione. è 15-20 ala: 

Se 11 combustibile utilizzato è gas da forno a coke o ges 


; i 3 3 
d'asciaieria 11 valore di emissione è 50 mg/m . 


OSSIDI DI AZOTO 

Il valcre di emissione è 350 eg/nò. 

Se 11 combustibile utilizzato è un gas di procecso contenente 
composti dell'azoto non si applica alcun valore limite di emissione; 


le emissione devono corungue essere ridotte per quanto possibile. 


OSSIDI DI ZOLFO 

11 valore di ermissione è 35 ng/n). 

Il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo si con- 
sidera rispettato se viene utilizzato metano o GPL. 

Se ,1 combustibile utilizzato è gas da forno a coke, 31 valo- 
re di ezissione è 1700 ap/n° A 


Se 311 combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas ca 


altoforno (o d'acciaieria), 21) valore di emissione è 800 mg/m° . 
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$ 1.4. IMPIANTI POLICOMBUSTIBILE 


1, In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i 

valori di emissione sono determinati nel modo seguente: 

= prendendo ar paragrafo 1.1, 1.2, e 21.3 il valore di emissione 
relativo a ciascun combustibile e a ciascun inquinante; 

- calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti 
valori s1 ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione 
per l'energia fornita da ciascun combustibile e dividendo 311 
rasultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia 
fornita da tutti 1 combustibili; 

- adiizionando 1 valori di emissione ponderati per combustibile. 

1 valori di emissione sono quelli corrispondenti al 
contustitile con 2xl più elevato valore di emissione se l'energia 
crnita da tale combustibile è 11 70% o più rispetto al totale. 

2. In caso di aimprezo alternato di due o più combustibili 1 

valori lirmize di emissione sono quelli relativi al combustibile di 

velca in velta utilizzato. 

3. Fer gli armpianti policorbustibile a letto fluiso il valore ci 

emissione per le pcolveri è: 

- PE” impianti Ci pcetenza termica superiore a 5 Mw S0nz/ni 


3 
- per impianti di potenza terrica uguale o inferiore a 5 My 159 ma/f 


$ 2 IMPIANTI DI ESSICCAZIONE 
Il presente paragrafo si applica agli impianti di 


essiccazione indipendentemente dal tipo di stabilimento in cui 6ono 


eventualmente anseriti. 
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GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 

I valori di emissione, per gli impianti nei quali i gas 
combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con 1 materiali da 
essiccare, S1 raiferisconc ad un tenore di ossigeno nell'effluente 


gassoso del 17%. 


$ 3 MOTORI FISSI A COMBUSTIONE INTERNA 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione 81 riferiscono ad un tenore di ossigeno 


nell'effluente gassoso del 5%. 


1) valore di emissione è 130 agio”. 
MONHOSSIDI DI CARBONIO 


11 valore ci emissione è 650 ng/a”. 


I valori di emiss:pne cono: 


© per 1 motori ad accensione spontanea di potenza 


vuzgiale c scperiore a 3 Mx 2000 ng/n> 
= per 1 motori ac accensione spontanea di potenza 

arferiore a 3 MY 4000 mg/n° 
- per gli altri motoria quattro tezpi 590 nz/e? 
- per gli altri motori a due terpi 800 ng/n5 


icsn s1 applicano valori lirite di emissione ar gruppi 
elestrogeni d'emergenza ed agli altri motori fissi a combustione 
interna funzionanti solo in caso di emergenza. 
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$ 4 TURBINE A GAS FISSE 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 

I valori di emissione 8si riferiscono ad un tenore di ossigeno 
nell'effluente gassoso del 15%. Se la turbina a gas é accoppiata ad 
una caldaia di recupero con o senza sistema di postcombustione 1 
valori di emissione misurati al camino della caldaia si riferiscono ad 
un tenore di ossigeno del 15%. Per le turbine utilizzate nei cicli 
combinati i valori di riferimento sono raferiti el combustibile 


principale... 


MONOSSIDO DI CARBONIO 


Il valore di emissione è 100 mg/nì. 


11 valore di emissione è 400 na/a” s S@ 21 flusso ir: volume 
Cei gas Ci scarico è uguale o superiore a 60.000 mi /h altrimenti il 
valore di emissione é 450 au/a 

Se 2.1 combustibile utilizzato è gasolio, il valore di 
emissione è di 809 afla. 

Per le turbine a gas con rendimento terrico superiore al 30% 
1 valori di emissione sopraindicati sono calcolati aumentando 21 valori 


limite in properzione all'aumento del rendimento. 


$ 5 INCENERITORI DI RIFIUTI 
GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 


I valori di emissione si riferiscono ad ur tenore di ossigeno 


negli effluenti gassosi dell'11%. 


= Ii 
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POLVERI 
Il valore di emissione é 30 ng/n°. 
Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h il 


valore di emissione é 100 ng/w°. 


OSSIDI DI ZOLFO 


Il valore di emissione é 300 mg/m. 


SESTANTE INOFGANICHE CHE SI PRESENTANO PREVALENTEMENTE SOTTO FORMA DI 


I valcri di emissione dell'allegato 1, paragrafo 2, per gli 


inceneritori sono valori minimi e massimi coincidenti. 


ACIDO CLOSIESICO 
11 valore ci emissione é 50 mg/m. 


Per gli impianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h a1l 


: è 3 
valore di emissione è 100 mg/m. 


ACIDI FLUOPIDZICO 

Ii valore di emissione é 2 np/m°. 

Per gli ampianti con capacità nominale inferiore a 3 t/h 21 
valore di emissione é 4 vela: 
POLICLORODIBENZODIOSSINE E POLICLOPODI BENZOFUSANI 


11 valore di emissione è 0,004 mg/m3 


SOSTANZE ORGANICHE 
11 valcre di emissione, espresso come carbonio organico 
totale, é 20 ng/n. 


Non si applica 2) paragrafo 4 dell'allegato 1. 


99 ia 
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MONOSSIDI DI CARBONI 


Il valore di emissione é 100 ng/n5. 


Devono essere misurate e registrate in continuo la 
temperatura e le concentrazioni di polveri, monossido di carbonio, 
ossigeno, acido cloridrico in tutti gli ampianti di capacità nominale 
superiore o pari ad 1 t/h. In caso Ci misura in continuo, il valore di 
erissione sì antence rispettato se: 

a) nessuna media mobile su 7 giorni supera 21 valore lirnite 
di erissione; 

b) nessuna media giornaliera supera di oltre il 30% il valore 


limite corrispondente. 


Per .l calccìo dei valori meci di cui sopra s1 prendono 32 
considerazione 1 perzoci di esercizio effettivo dell'impianto, 


comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni. 


$ 6 CEMENTIFICI 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione s1 riferiscono agli effluenti gassosi 


umidi. 


CSSTDI DI AZOTO 


1) valore di emissione é 1800-3000 mg/n?. 


OSSTDI DI ZOLFO 
L valore di emissione é 600 xja: 


Per 2. forni a via umida il valore ci emissione é 2500 ngle. 


BEE, ; A 


3 - Libreria - Suppl, ord. G.U. è. 176. 
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$ 7 FORNI PER LA CALCINAZIONE DI BAUDITE, DOLOMITE, GESSO, CALCARE, 
DIATOMITE, MAGNESITE, QUARZITE 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 

I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi 
umidi, per gìi impianti di produzione di calce spenta e di dolomite 
idrata. 


Nella calcinazione di materiali contenenti cromo, 21 valore 
di emissione per il cromo (III) e i su01 composti, espressi come 
cromo, sotto forma di polvere é 10 me/ni. 


SSI27 DI AZOTO 
Il valore di emissione é 1800-3900 me/nò. 


COMPOSTI DEL FIUORI 
Per i formi usati periodicamente per la calcinazione Gi 
quarzite, il valore di emissione di composti Fia gassosi del 


fluoro espressi come acido fluoridrico é 10 mg/m} Pi 


$ & FORNI PER LA PRODUZIONE DI VETRO 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 

Per i forni a bacino a lavorazione continua i valori di 
emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente 
gassoso dell'8% e per 1 forni a crogiolo e quelli a bacino a 


lavorazione grornaliera ad un tenore di ossigeno del 13%, 
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OSSIDI DI AZOTO 


I valori di emissione sono: 


Forni che utilizzano Forni che utilizzano 
combustibile liguido combustibile gassoso 
me/r mg/m 

Forni a crogiczlo 12020 1250 

Forni: a bacino con 

rescpero di calore 1209 1400 

Ferri a btazino a la- 

verazione giornaliera. 165% 1653. 

Forni a bazino con 

bruciatore ad "U” con 

rigenerazione e recue 

pero di calore 1599 2200 

Ferri a bacino con 

bruciatore trasversale 

con ragenerazione e 

recupero Gi calore 3000 3500 


Se, per ragioni connesse alla qualità della produzione, è 
necessario l'utilizzo di nitrati nella fase di affinaggio i valori di 


emissioni sono il doppio di quelli sopra indicati. 


OSSIDI DI ZOLFO 

I valori di emissione sono: 
- forni a bacino a lavorazione continua 1800 mg/n3 
= forni a crogiolo e forni a bacino a 


lavorazione giornaliera 1100 ng/n3. 


POLVESI 

Per gìi 1mpranti con una produzione di vetro inferiore a 250 
tonnellate al giorno, se 11 flusso di massa è superiore a 0.1 kg/k, il 
valore di ernissione è 150 ng/a3 
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Per gli impianti con una produzione di vetro superiore od 


vgzsle a 250 tonnellate al giorno 21 valore di emissione é £9-100 


Per gli impianti di produzione di fibre di vetro e tubo di 


: è 3 
vetro il valore di emissione é 250 mg/m i 


METODI DI CANFIONAMENTO ED ANALISI 
Fino all'emanazione del decreto di cui all'ar:.5, comma 2, 
pcessonc essere utilizzati i metodi ci campionamento ed analisi 


stabiliti calla Stazione Sperimentale per il Vetro di Murano. 


$ 9 FORNI PER LA COTTURA DI PRODOTTI CERAMICI A BASE DI ARGILLA 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione gi riferiscono ad un tenore di ossigeno 


nell'‘efffuente gassoso del 18% 


OSSIDI DI ZOLFO 


Il valore di emissione è 1500 mg/m) 


. OSSIDI DI AZOTO 


iì valore di emissione è di 1500 ng/n3 


FENDLI E ALCEIDI 
PI III 


Îì valore di emissione é 40 ngin® 
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$ 10 IMPIANTI PER LA FUSIONE DI PRODOTTI MINERALI, IN PARTICOLARE DI 
BASALTO, DI DIABASE O DI SCORIE 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
In caso di utilizzo di combustibile solido i valori limite di 
emissione s1 riferiscono &Q&ad un tenore di ossigeno nell'effiluente 


gassoso dell'E%. 


OSSIDI DI AZOTO 


I valori di erissione sono: 


combustibile liquido gas 
ferni a bacino con recupero di calore 1200 mg/n3 1400 mg/n? 
forni a tino 1800 mg/m 2200 mg/m 


I) paragrafo 3 dell'allegato 1 per gli ossidi di zolfo nor.si 
applica; i) valore di emissione, se il flusso di massa è uguale o 


superiore a 10 Kg/h, è 1800 og/a). 


$ 12 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA 


FLUORO E SUOI COMPOSTI 
I) valore di emissione dai forni fusori, dai forni del 


3 
vetrato e monocottura, dai forni del biscotto e del gres è 10 mg/m 


POLVERI 
Il valore di emissione dagli essiccatori a spruzzo 
3 
(atomizzatori) è 75 mg/m 


OSSIDI DI AZOTO 
3 
Il valore ci emissione è 1500 ma/m 


ES 3 pe 
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$ 12 IMPIANTI PER L'AGGLOMERAZIONE DI PERLITE, SCISTI O ARGILLA 
ESPANSA 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione $i riferiscono agli effluenti gassosi 


umidi ed a un tenore di ossigeno del 14%. 


OSSIDI DI 2OLFO 
I valori di emissione é 1000 ng/m3 se il flusso di massa é 
uguale o superiore a 10 Kg/n. Per flussi di massa inferiori non si 


applica per gli ossidi di zolfo 11 paragrafo 3 dell'allegato 1. 


$ 13 IMPIANTI FISSI PER LA PRODUZIONE O LA FUSIONE DI MISCELE COMPOSTE 
DA BITUMI O DA CATRAMI E PRODOTTI MINERALI, COMPRESI GLI IMPIANTI 
PER LA PREPARAZIONE DI MATERIALI DA COSTRUZIONE STRADALI A BASE 
DI BITUME È GLI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI PIETRISCO DI 
CATRAME 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emissione 8i riferiscono ad un tenore di ossigeno 


nell'effiuente gassoso del 17%. 


Il valcre di emissione per l'’effluente gassoso proveniente 


; ; ’ 3 
siccatore a talmburo e dal miscelatore è 20 mg/m 


D 
m 
pa 
bo 
d 
ta 


Il valcre di emissione é 1700 mg/m. 


- 38—- 
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$ 14 IMPIANTI DI DISTILLAZIONE A SECCO DEL CARBONE (COKERIE) 
FORNO INFERIORE 


POLVERI 

Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le 
emissioni di polveri dalle camere di combustione in base allo stato 
attuale della tecnica. 

Per gli impianti esistenti, siho alla ricostruzione del fomo 
a coke, il valore di emissione é 200 mg/nò, 


GRNDSZZE DI RIFERIMENTO 

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno 
nell'effiuente gassoso del 5%. 
Cesar DI 20015 

Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke, il 


valore di emissione è 1.700 mg/m 
Se il combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas cda 


altofomo { o d'acciaieria) il valore di emissione è 890 me./m >. 


I) valore di emissione è 600 mg/m 
Devono essere adottate tutte le misure atte a contenere le 
erzssioni di ossidi di azoto dalle camere di cambustione in base allo 
stato attuale della tecnica applicabile agli impianti esistenti. 
le emissioni di ossidi di azoto derivanti dagli impianti 
esistensi, sino alla ricostruzione del forno a coke, non devono essere 


superiori a 800 mg/mi. 
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CARICAMENTO DEI FORNI DA COKE 

Devono essere evitate le emissioni di polvere nel prelevare 
il carbone dalle tramogge e nel caricare i carrelli. 

I gas di caricamento devono essere raccolti. 

Nelle operazioni di versamento, i gas di caricamento devono 
essere deviati nel gas grezzo, o in un fomo vicino, ove non fosse 
possibile utilizzarli per lavorare il catrame grezzo. 

Nelle operazioni di pigiatura, i gas di caricamento devono 
essere deviati il più possibile nel gas grezzo. 

I gas ci caricamento che non possono essere deviati devono 
essere convogliazi ad un impianto di cambustione: il valore limite di 
emissione per le polveri è 25 mg/n. 

Nelle operazioni di spianamento del carbone le emissioni dei 
gas dì caricamento devono essere limitate assicurando la tenuta delle 


aperture che servone a tali operazioni. 


Frsct9 PORTELLO DI CAFTCA 
Le emissioni @al coperchio di carica devono essere evitate 
quanto più possibile, usando porte a elevata tenuta, spruzzando i 
coperchi dei portelli dopo ogni carica dei formi, pulendo regolarmente 
gli stipiti e 1 coperchi dei portelli di carica prima di chiudere. La 
copertura del fomo deve essere mantenuta costantemente pulita da 


resti di carbone. 


COPERTZIO TUSI DI MANDATA 
I coperchi dei tubi di mancata, per evitare emissioni di gas 
o cdi trame, devono essere dotati di dispositivi ad immersione in 


acqua, o sistemi analoghi, di pari efficacia; i tubi di mandata devono 
venire costantemente puliti. 
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CCHINE AUSILIARIE PER FORNO A COKE 
Le macchine ausiliarie adibite al funzionamento del forno a 
coke devono essere dotate di dispositivo per mantenere pulite le 


guarnizioni applicate agli stipiti dei portelli di carica. 


Si devono usare porte ad elevata tenuta. Le guarnizioni delle 
porte dei forni devono essere regolarmente pulite. Le nuove batterie 
di forni a coke devono essere progettate in modo da permettere che 
vengano anstallati. sul lato macchina € sul lato coke impianti di 


abbesrimento polveri da attivare durante lo sfornamento del coke. 


SFOZRAMENTO DEL COKE 
Le nuove batterie di forni a coke devono essere progettate in 


moîc da permettere che vengano installati impianti di captazione e 


tu) 
to 
o 
n 


ctrimento delle emissioni di polveri allo sfornamento del coke, in 
modo cne le emissioni non superino 5 g/t di coke prodotto. 

Sinc alla ricostruzione del forno a coke, gli effiìventi 
gassose: devono essere raccolti e convogliati ad un impianto ci 


abbarzzimento delle polveri, cve tecnicamente possibile. 


RAFFREDDAMENTO DEL COKE 

Per 11 raffreddamento del coke devono essere usati sisteri 
che causino poche emissioni. Nel cass in cui la tecnologia edottaza 
sia quella del raffreddamento a secco, 21 valore di emissione per le 


3 
polveri é 20 ma/m. 


i 
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13 IMPIGHTI FER L ASGLOMERAZIONE DEL MINEFOLE DI FERRO 


cr RI RIFERINGROO 


alsvi di en;azione sì riferiscono agli efYiueatri gassosni 


Gli effluenti. gassosi devono aesspare convonliatio sd un 
ianta di abbattimento: i valori di emissiona sono pari ni 
ari sacsim' previsti nell'allegalo 1° paragrafo 5. 


irvalo dimita di emissione e not mani - 


ei 
i 
4 


î 1 
valzta ci amisciormt ssro pari ail valori massi 


velo aloetaso C, pavagmafo È 


16 IMPIANTI FER LA PRODUZIONE DI CHISA 


no al vifacimento del rivastimento in refrattaric 
o 11 valora di emissione è 150 mazai 


pe 


$ 17 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE D'ACCIAIO PER MEZZO DI CONVERTITORI. 
FORNI AD ARCO ELETTRICI, E FORNI DI FUSIONE SOTTO VUOTO 


POLVERI 

a) L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato 
ad un impianto di abbattimento. 

b) I valori di emissione sono: 
- forni ad arco 25-100 mg/m 


- forni ad induzione 25 mg/m 


de 
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MONOSSIDO DI CARBONIO 


Negli impianti per fusione ad eccezione dei forni ad arco e nei con 
vertitori l'affluente gassoso deve essere riutilizzato, per quanto 


possibile, o combusto, 


18 FONDERIE DI GHISA. D'ACCINSIO 


PERVERI 
L'effluente. gassoso deve essere, per quanto pess:bilea, 
convogliato edo uno impianto di abbattimento. li. valore sii 


emissione, se 1ìl fiuszo di messa è uguale o superiora a 0,5 KEg/h, 
è RO-4D ng/mi 

Fer gli apranti funzionanti con abbattimento ad umido 3; 
vaL.arvi di emisgiorne sonoci 
- cubilotti con aspirazione 


alla bocca SUCEerioure [ib mo/mì 
- cubilokbti cor aupivazione applicata 
alla bocca inferiore SO mali 
MONOSSIDO DI CEREONIO 
$)ì valore di emissione per 1 cubilotzi a vanto caldo duotati 
di recupsratore è 1000 mourzmi 


$ 19 FORNI DI RISCALDO E PER TRATTAMENTI TERMICI, PER IMPIANTI DI. 
LAMINAZIONE ED ALTRE DEFORMAZIONI PLASTICHE 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 


I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno 


nell'effluente gassoso del 5%. 


OSSIDI DI AZOTO 
Per gli ampianti ne. quali l'aria di combustione è preri- 
scaldata a temperature uguali o superiori a 200°C il valore di e- 


m.ssione è determinato mediante il diagramma riportato in figura 1. 


RIE; 
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Se 21 cornbustibile usato è gas da forno a coke 21 valore dci 


erissione è 1700 ma/m3. 


Se 11 combustibile utilizzato è gas da forno a coke e gas 


c'altoforno o d'acciaieria il valore di emissione è 800 mg/n3. 


Fig. d 


Concetrazione di massa di NO e No, 


(indicati come NO) 


Preriscaldamento dell'aria in *C TT 


:$ 20 IMPIANTI DI ZINCATURA A CALDO 


L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, 


convogliato ad un impianto di abbattimento. 


POLVEZI 


Iì valore di emissione è 15-30 spia: 


Se 


30-7-1990 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 176 
| ———_o_==-mmmr_r__——r—__rrr_______m@6_nmÉrrr_s 


COMPOSTI GASSOSI DEL CLORO 
Il valore di erissione per 1 conmposti gassosi del cloro, 


: È 3 
espressi come acido cloridrico, è 10 mg/m 


AMMONIATA ED AMNMONIO IN FASE GASSOSA 


Iì valore di emissione è 30 mg/m}. 


$ 21 IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI SUPERFICI METALLICHE CON USÒ DI 
ACIDO: NITRICO 


OSSIDI DI AZOTO 
Per gli impianti di decapaggio funzionanti in continuo il 


valore di emissione è 1500 ng/n3. 


$ 22 INPIANTI PER. LA PRODUZIONE DI FERRO-LEGHE MEDIANTE . PROCESSI 
ELETTROTERMICI O PIROMETALLURGICI 


POLVERI 
L' effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto 


3 
Il valore di emissione è 20-40 mg/m . 


— 45 
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$ 23 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE PRIMARIA DI METALLI NON FERROSI 


POLVERI 
L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di 
abbattimento. 
I valori di emissione sono: 
= per le fonderie di prombo 20 ng/a° 
- negli altri casi 20 spia 


OSS2DT DI ZOLFO 
Ii valore di emissione è: 


3 
se 11 flusso di massa supera 5 Kg/h 800 mg/m 


$ 24 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ALLUMINIO 


CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E OPERATIVE 

I formi elettrolitici devono essere chiusi; le dimensioni 
dell'apertura del forno devono essere quelle minime indispensabili per 
il funzionamento e il meccanismo di apertura deve essere, per quanto 
possibile, automatizzato. 


‘ POLVERI 
Il valcre di erissione, per i fomi elettrolitici è 30 mg/m? 
Se all' effluente gassoso dei forni elettrolitici è agmunta 
l'aria di ventilazione dei locali di elettrolisi il fattore di 


cemssione è 5 Kg/t di allurinio prodotto, come media giornaliera. 


Fico 
Il valore di emissione dei camposti inorganici gassosi del 


flucroe, espressi come acido fluoridrico, è 2 mg/mò 


e 
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Se all'effluente gassoso dei fomi elettrolitici è aggiimta 
l'aria di ventilazione dei locali ci elettrolisi il fattore di 
emissione è 0.6-ì Kg/t di alluminio prodotto, come media giornaliera. 


$ 25 IMPIANTI PER LA FUSIONE DELL'ALLUMINIO 


POLVERI 

L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, 
convogliato ad un impianto di abbattimento. 

Il valore di emissione è: 


se 211 flusso di massa è uguale o superiorè a 0.5 Kg/h 20 ng/o' 


CLORO 


Per a forni di affinazione (impianti di clorazione) il valore. 


di emissione è 3 sin. 


SOSTANZE OSSANICHE VOLATILI 
Iì valore di erissione delle sostanze orgaziche volatili, 


: A 3 
espresse come carborio totale, è 50 mg/m. 


$ 26 IMPIANTI PER LA SECONDA FUSIONE DEGLI ALTRI METALLI NON FERROSI -E 
DELLE LORO LEGHE 


POLVERI 

L'effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto di 
atbattimento. 

I valori di emissione sono: 
- per gli impianti per seconda fusione 


. 


del proroo o delle sue leghe 20 ng/n> 


PER, pres 
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- per gli altri impianti, se 21 flusso di massa è 


ugzale c superiore a 0.2 kg/h 20 sale” 


FAME E SUSI COMPOSTI 
Fer 1. forni a tino, durante la fusione cel rane 


elettrolitico, 11 valore di emissione è 10 sie. 
SOSTANZE OFSSANICHS VOLATILI 


132 valore di emissione delle sostanze orgaziche vclatili, 


; : 3 
espresse come carbonio totale, è SO mg/m. 


$ 27 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACCUMULATORI AL PIOMBO 


POLVERI 

L'effluente gassoso deve essere convogliato at un amprianto di 
abbattimento. 

Iì valore di emissione è: 
se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h 0.5 mg/m? 


VAPSSI DI ACIDO SOLFORICO 
I vapori di acido solforico devono essere captati e 


convogliati ad un impianto di abbattimento. 
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$ 28 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI OSSIDI DI ZOLFO, ACIDO SOLFORICO E 
OLEUM 


BIOSSIDO DI ZOLFO 


Negli ampaanti per la produzione di ossidi di zolfo alla stato 
liquido 1‘ effluente gassoso deve essere convogliato ad un impianto 
per la produzione di acido solforico o ad altri impianti di 
travtamento. 

Nei processi a doppio contatto deve essere mantenuta una resa Ci 
conversione minima del 99%; per concentrazioni di biossido di zolfo 
neì ges d'alimentazione uguali o superiori all'8% in volume deve 
essere mantencta: 

- una resa del 95,5% in condizioni variatili del gas 

- una resa dei 99,€% in condizioni costanti del gas 

Le emissioni devonc essere viteriormente limitate con adeguati 
process: di trattamento, 6e superano 1200 agio). 

Nei processi a contatto semplice deve essere mantenuta una resa di 
conversione minima del 97,5% per concentrazioni di biossido di 
zolfo nel gas d'alimentazione inferiori al 6%; le emissioni devon 
essere Litericrmente limitate. 

Nei processi: di catalisi ad umido deve essere mantenuta una resa di 


conversione Ci almeno 11 97,5%. 


ATIDO STLFORICI 
IA A a 


1) valore di emissione è 80-200 mg/n® 


$ 29 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CLORO 


CLORO 
Iì valore di emissione è 1 ag/n’; per gli impianti per la 
produzione del cloro a liquefazione totale il valore di emissione 


è 6 ng/n°: 
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MERCURIO 
Nella elerztrolisi dei celoruri alcalini, secondo il processo 
all'aralgana, il valore di emissione, come media annuale, è 1,5-2 


e/t di produzione. 


$ 30 IMPIANTI CLAUS PER LA PRODUZIONE DI ZOLFO 


IDROGENO SOLFORATO 
Gli effluenti gassosi devono essere convogliati ad un impianto di 


ì 3 
combustione; il valore di emissione é 20 mg/m . 


$ 31 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE, GRANULAZIONE ED ESSICCAMENTO DÎ 
FERTILIZZANTI FOSFATICI, AZOTATI O POTASSICI 


POLVERI 

11 valore di emissione è 75 mg/m3. 

Per gli impianti di pralling o a letto fluido il valore di 
emissione é 100-150 ng/a3. 


AMMONIACA 


Per gli ampianti di pralling ca letto fluido il valore di emissione é 


3 
200 mg/m . 


$ 32 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACRILONITRILE 


ACRILONITRILE 

L' effluente gassoso prodotto dal reattore e dall'assorbitore 
deve essere combusto. 

L'effluente gassoso prodotto durante la purificazione per 
distillazione dei prodotti di reazione e quello proveniente dal 
processo di travasc deve essere convogliato ad idonei sistemi di 


abbattimento. 
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$ 33 IMPIANTI PER LA = PRODUZIONE DI PRINCIPI ATTIVI 
ANTIPARASSITARI 


POLVERI 
Il valore di emissione è: 


se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h 5 ng/n? 


$ 34 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIVINILE CLORURO (PVC) 


I tenori residui in cloruro di vinile {VCM) nel polimero devono 
essere ridotti al massimo e in particclar modo nella zona di 


passaggio dal sistema chiuso a quello aperto; 11 tenore residuo 


€: 

PVC in massa 20 mg VCM/kg PVC 
Omopolimeri an sospensione 100 mg VCM/kg PVC 
Cepclimeri in sospensione 490 mg VCM/kg PVC 
PVC an microsespensione e emulsione di PVC 1500 mg VCM/k& PVC 


£AI fine di ridurre vliteriormente la concentrazione di cloruro di 
virile nell'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore questo 
dovrè, per quanto possibile, essere utilizzato come comburente in 


un impianto di combustione. 


E. A 


$ 35 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI POLIMERI IN POLIACRILONITRILE 


ACRILONITRILE 

I gas provenienti dal reattore e dall'assorbitore devono 
essere convogliati ad un efficace g6.istema di combustione. I gas 
provenienti dalla purificazione per distillazione e dalle operazioni 
di travaso, devono essere convogliati ad adonei sistemi di 


abbattimento. 


a).  Praduzione e lavorazione di polimeri acrilici 


- Il valore di emissione di acrilonitrile nell'effluente gassoso 
dezli impianti di polimerizzazione in 6eoluzione acquosa, essic- 
cemento pcelimero e filatura è 25 elmi 

- degli impianti di polimerizzazione an solvente 2.1 valore ci 
erissione di acrailonitrile è S sigla: il valore di erissione di 
acriionitrile nell'effluente gassoso degli impianti ci fila- 


i A 3 
tura lavaggio ed essaccamento è SO mg/m. 


lastiche A3S e SAN 


tb) Froduzione di materie 


- Polimerizzazione an emulsione: l'effluente gassoso contenente 


a 


arrilonitrile proveniente dalla polimerizzazione, dalla 
precipitazione e dalla pulizia del reattore deve essere 
convogliate ad un impianto di combustione. 
11 valore di ermassione è 25 sia. 

- Polimerizzazione combinatà an soluzione/emulsione: l'effluernte 
gassose contenente erilonitrile proveniente dalla 


polimerizzazione, dai serbatoi di stoccaggio intermedi, dalla 


precipitazione, dalla disidratazione, dal recupero dei solventi e 
dai miscelatori, deve essere convogliato ad un impianto di 
combustione; il valore di emissione per le emissioni che sei 


formano nella zona di uscita dei miscelatori.è 10 ng/n°. 


BERE, | J0RS 
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c) Produzione di gomma acrilo-nitrilica (NBR) 


L'effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal 
recupero di butadiene, dal deposito di lettice, dal lavaggio del 
caucciù solido, deve essere convogliato ad un impianto di 
combustione. L'effluente gassoso proveniente dal recupero 
dell'acrilonitrile deve essere convogliato ad un ampianto di 


lavaggio. Il valore di emissione per l'essiccatore è 15 nigla): 


È) Produzione di lattice per polimerizzazione, in emulsione, di 


acrilonitrile. 


L' effluente gassoso contenente acrilonitrile proveniente dal 
contenitori di monomeri, dai reattori, dai serbatoi di stoccaggio e 
cai condensatori deve essere convogliato ad un impianto di 
abbattimento se la concentrazione di acrilonitrile nell'effluente 


G3s5csco è superiore a 5 mg/m 


$ 36 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA LAVORAZIONE DELLA VISCOSA 


IDROGENO SOLFORATO E SOLFURO DI CARBONIO 

a) Le emissioni dalla produzione di viscosa, dalla preparazione del 
bagno di ralavatura e dai trattamenti successivi connessi alla 
produzione di rayon tessile, devono essere convogliate ad un im- 
pianto di abbattimento. 
11 valore di emissione per l'idrogeno solforato è 5 ègle. 
1) valore di emissione per il solfuro di carbonio è 100 toa 

b) Nella produzione di fibra cellulosica in fiocco e cellofane, îi gas 

rovenienti dai filatoi e dal trattamento successivo devono essere 

convogliati ad un ampianto di abbattimento. 
1) valore di emissione per l'idrogeno solforato è 5 mg/n?. 


3 
1) valore di emissione per il solfuro di carbonio è 150 mg/m . 


E 
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c) Nella prosuzione di proderzti da viscosa per l'impianto di 
aspirazione generale e degli aspiratori delle maccnine, il valore 


Gi emissione per l'idrogeno sclforato è 50 ng/n. 


Per il solfuro di carbonio i valori di emissione sono: 


Prodotti di viscosa Solfuro di carbonio 
mg/ Sa 
Fibra cellulosica 250 
Cellofane 150 
Rayon tessile 150 
Rayor continuo per usi speciali 300 
Budella artificiali 400 
Panno spugnoso 400 
Rayor. tecnico 609 


$ 37 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ACIDO NITROSILSOLFORICO 


Per la fase di concentrazione i valori di emissione sono: 


3 

Ossidi di azoto 2000 mg/m 
3 

Ossidi di zolfo 800 mg/m 
n-esano 12000 ng/a° 
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$ 38 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI POLIESTERI 


Negli ampianti di produzione di acido tereftalico e di 
dimetilvereftalato facenti parte degli impianti di produzione di 
polimeri e fibre poliesteri per flussi di massa Superiori a 3 Kg/h il 
valore di emissione delle sostanze organiche, espresso come carbonio 


totale, è 350 iglo” 


$ 39 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ACETATO DI CELLULOSA PER FIBRE 


Negli impranti di polimerizzazione, dissoluzione e filatura 
di acetato di cellulosa per flussi di massa superiori: a 3 Kg/h il 


valore di emissione di acetone è 400 mg/m? 


$ 40 IMPIANTI DI PRODUZIONE DI FIBRE POLIAMMIDICHE 


Negìi impianti di filatura per fili continui del polimero 
"poliammide 6" per flussi di massa superiori a 2 Kg/h 211 valore di 
emissione del caprolattame è 100 nz/n° 

Negli impianti di filatura per fiocco 11 valore di emissione 


@ 
del caprolattame è 150 mg/m 


$ 41 IMPIANTI PER LA FORMULAZIONE DI PREPARATI ANTIPARASSITARI 


POLVERI 

L'effluente gassoso contenente polveri deve essere 
convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione è 
20 ada z 
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$ 42 IMPIANTI PER LA NITRAZIONE DELLA CELLULOSA 


OSSIDI DI AZOTO 


11 valore di emissione è 2000 ng/m3 


$ 43 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI BIOSSIDO DI TITANIO 


OSSIDI DI ZOLFO 
Il fattore di emissione per gli ossidi zolfo provenienti 
prodotto. 


Il valore di emissione per gli ossidi di zolfo provezienti 


3 
dalla concentrazione degli acidi residui è 500 mg/m . 


$ 44 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI FIBRE ACRILICHE 


N.N- DIMETILACETAMIDE E N,N-DIMETILFORMANMIDE 


Il valore di emissione è : 


se' 11 fiÎusso di massa è uguale o superiore a 2 Kg/h 150 ng/n3 
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dda imprlanti devono adeguarsi sl valore di emissione dio 250 
mag/m* al 31/12/1994, 
Al 21/12/1957 davano adesgvuargi al valore di emissione di 100 
mu/mi 


$ 46 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI NERO CARBONIO 


GRANDEZZE DI RIFERIMENTO 
I valori di emisssione si riferiscono agli effluenti gassosi 


umidi. 


POLVERI 
1) valore di emissione è 15-30 ng/n° Po 


TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI GASSOSI 
L' effluente gassoso contenente idrogeno solforato, monossido 
di carbonio o sostanze organiche deve essere convogliato alla 


combustione. 


OSSIDI DI ZCLFI 


3 
3ì valore di emissione è 2600 mg/m . 


OSSIDI BI AZOT 


Il valore di emissione è di 1000 gia” . 


— 57 
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$ 47 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI CARBONE O ELETTROGRAFITE MEDIANTE 
COTTURA, AD ESEMPIO PER LA FABBRICAZIONE DI ELETTRODI 


SOSTANZE ORGANICHE 
I valori di erissione, espressi come carbonio organico totale 


sono: 


a) per la miscelazione e macinazione con uso, ad alta temperatura, di 
pece, catrame o altri leganti o solventi volatili 100 sun 
6) per i forni a camera unica, forni a camere comunicanti e forni a 
tunnel 50 ng/n° 
c) per 1 forni anulari utilizzati per la cottura degli elettrodi di 
grafite, degli elettrodi di carbone e delle mattonelle di carbone 
200 nale” 


d) per l'impregnzazione a base di catrame 50 gle 


$ 48 IMPIANTI PER LA VERNICIATURA IN SERIE DELLE CARROZZERIE DEGLI 
AUTOVEICOLI E COMPONENTI DEGLI STESSI, ECCETTUATE LE CARROZZERIE 
DEGLI AUTOBUS 


EMISSIONI DI SOLVENTI ORGANICI DALL'IMPIANTO CONSIDERATO NEL _ SUO 
INSTEME. COMPRESI T TRATTAMENTI PRFI.TMTNART 

I valori di emissione, espressi in grammi di solvente per 
metro quadrato di manufatto trattato, sono: 


2 
a) vernici a due strati 120 g/m 


2 
b) altre vernici 60 g/m 
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ZONE D'APPLICAZIONE DELLA VERNICE 
I valori di emissione dell'allegato 1, paragrafo 4, classi 


111, IV e V non sa applicano all'aria di ventilazione delle cabine di 


ESSICCATORI 

Il valore di emissione per le sostanze organiche, espresse 
come carbonio organico totale, è 50 mg/m} z nel caso in cui 
l'effiuente gassoso sia convogliato ad un impianto di combustione il 
valore di emissione deve essere rispettato anche in caso di condizioni 


+ - è ” 7. ,° 264 
di esercizio sfavurevulle 


POLVSSL 


Iì valore di emissione è 3 mg/m 


$ 49 ALTRI IMPIANTI DI VERNICIATURA 


VERNICIATURA DEL LEGNO 
Il valore di emissione per la verniciatura piana, espresso in 


grammi di solvente per metro quadro di superficie verniciata è 40 p/a” 


11 valore di emissione per le polveri € I0 mg/m 3 


ERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO 

Per l'aria di ventilazione delle zone nelle quali £2. vernicia 
a mano cen pistola a spruzzo non s1 applicano i valori di emissione 
dell'allegato 1, paragrafo <, classi III, IV e Vi devono comunque 
essere prese le misure possibili per ridurre le emissioni, facendo 
ricorso a procedimenti Ci applicazione della vernice particolarmente 
efficaci, assicurando una efficace circolazione dell'effluente gassoso 
e 2.1 suo convogliamento ad un impianto di abbattimento, oppure 


utilizzando vernici prodotte secondo le migliori tecnologie. 
— 599—- 
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} 7 3. 
ì valore di emissione é 3 mg/m î 


ESSICCATORI 


1ì valore di eri:ssione per le sostanze organiche, espresse 


cone carbonio totale, è 50 ng/n°. 


$ SO IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI MANUFATTI IN GOMMA 


POLVERI 


Iì valore di emissione nella fase di preparazione mescole é 


20-59 sg/a” . 


$ 521 IMPIANTI PER IMPREGNARE DI RESINE LE FIBRE DI VETRO O LE FIBRE: 
MINERALI 


SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI 

Le emissioni di sostanze citate nell'allegato 1 paragrafo 4 
di classe 1 non devono 6uperare 40 ng/n°; devono essere adottate le 
possibili soluzioni atte a limitare le emissioni, come la 


postcombustione, o altre misure della medesima efficacia. 


$ 52 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ZUCCHERO 


OSSID! DI ZOLFO 
Il valore di emissione è 1700 gia? 


AMMONIACA 
I valori di emissione scena: 
3 
fase di saturazione: se 2 flusso di massa supera 1.5 Kg/h 500 mg/m 


Rea -, pese 
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fase cdi essiccazione: se il flusso di massa supera 1.5 Kg/h 150 
ind 
me/ni 
POLVESI 
Il valore di emissione è 75 ng/n° 
Nella fase di movimentazione e condizionamento zucchero è 20 


ng/n) . 


$ 53 IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DEGLI OLI DI SANSA DI 


OLIVA 
POLVESI 
11 valore di emissione é 200-300 ng/n° A 


OSSIDI DI AZOTO 


11 valore di emissione é 300 ng/n3. 


$ 54 IMPIANTI PER L'ESTRAZIONE E LA RAFFINAZIONE DI OLI DI SEMI 


POLVERI 

I valori di emissione sono: 
fase di essiccazione seni 150 ng/n° 
fase di lavorazione seri oleosi 80 ng/n° 
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ALLEGATO 3 


A - GRANDI IMPIANTI DI COMBUSTIONE 


A. Campo di applicazione 


Le presenti linee guida si applicano agli impianti di combustione di 
potenza terrica nominale pari o superiore a 50 MW eccettuati nuelli. 
previsti nell'allegato 3-B e quelli che utilizzano direttamente i 
prodotti di combustione in procedimenti di fabbricazione; in 
particolare non si applicano ai seguenti impianti: 

- impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per 
il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro 
trattamento degli oggetti o dei materiali, come forni di riscaldo, 
forni di trattamento termico; 

- impianti di posteombustione, cioè qualsiasi dispositivo tecnico 
per la depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che 
non sia gestito come impianto indipendente di combustione; 

= dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking 
catalitico; 

- Cisposiczivi di conversione del solfuro di idrogeno di zolfo; 

- imp:anti turbogas; 

- reattori utilizzati nell'industria chimica: 

- batteria di forni per coke; 

- cowpers degli altiforri; 

- impianti azionati da motori dieseì, a benzina o 8& Bas, 


andipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. 
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2. Nel caso in cli due o più singoli impianti siano installati in 
maniera tale che gli scarichi gassosi, siano 0 possano essere 
corvogliati verso un unico camino, a giudizio dell'autorità 
competente, ia campinazione degli impianti va considerta coma 
un'unità. 


B. Valori di emissione 


1, € valori di aenissione si riferiscono ad una percentuale di 
vssigeno nell'effiuzsnte gsssoso (0g del 2% per ìi combustibili 
Liquidi e gassosi, del 4% per il carbone e dell'11% per gii 
aitri combustibili solidi. 

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gasscuo 
è superiore è quella di riferimento i valori di emiszione 
devono essere calcolati con la seguante formula: 


È = gi mr. Em 
RI — Op 
Ey= emissione misurata 


Cy= percentuale di ossigeno nelliemiszaione misurata 
Og= percentuale di cssigent di L..: 


s 


valori di emi jone sono considerati previa detrazione, csi 
tr.) 


ni CE 
tasnore di vennra 


3. I valori di emissiona per il biossido di zolfo, per gli csasidi 
Gi azsto e per le polveri per gli impianti sono: 


a) impianti di potenza termica nominale uguale o maggiore a 
SUO Mi: 


- biossido di solfo GG0 mg 
© ossidi di arcto eCO ng/m$ 
polveri DO mu/m 
Se il 6combustibile utilicrato è eeclusivamente ces da forno a 
cosa e/o qua d'altoforno, il valore di aenissione per 11° biossido 
di zolfo è 800 sazia 


D) impianti di putenza tecnica nominale inferiore a B0O0 MW: 


= biossida di zolfo 1700 ma/ay 
- ossidio di azota 650 ma/m 
o polvuri SE mg/m 


Cosa Il -valpre di emissione par il monossido di cerbonio è: 2530 


main l 
l'autorità competante può fissare, per particolari situzzioni 
impiantiziiohe. Un valore limite di epissione maggiore, cda 
valore di emisrziona sopra inditato. 
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5, I valori di amiusiona paro le scstanze. Carcerogena uno 
BuUGlii raportavi cell'allegzato L pareguaFfi 1al o 1.É 
&. I valori di sarssione per la sostanze  inorgamiche cha 2 


& 
presentano prevalentemente sitio forma di porivera, riportat 
nell'allegato 1 pearegrafo P. sono: 


Li 


1 


b: 


- gBostanze appartenenti alla classe I 0,2 mg/m3 
- f$ostanze appartenenti alla classe II 2 neln: 
- sostanze appartenenti alla classe III 10 mg/m 


7. 1’ valori di emissione per le sostanze anorganiche che ei 
presentano sotto forma di gas o vapore sono: 


- cloro: 5 nazio: a 
idragena ralforato: 5 mg/re 
bromo e suoi composti espressi come acido bromidrico: 5 mg/mì 
fluoro e suoi composti espressi come acido fluoridrico:5 mg/m 


- ammoriaca e composti a base di cloro espressi come ac2do 


cloridrico: 100 agla” 


8. Il valore di erissione per le sostanze organiche volatili, espresse 


come carbonio totale è 300 ngn. 


9. I valori c: emissione di cri a: punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 S1 antendono 
applicati a ciascun impianto e costituiscono valori di emissione 


minimi: e massimi conncidenti,. 


20. I valori ci eriss.:one dei punti 3 e 4 sono valori medi mensili 
riferiti alle ore di effettivo funzionamento dell'impianto. I valori 
ci emissione di cui ai punti 5,6,7,8 vanno calcolati con 1 metoci ed 
1 criteri andicati nell'allegato 4. Non si tiene conto dei periodi 


di avvio e ci arresto come definiti in sede di autorizzazione. 


22. La misura delle concentrazioni di biossido di zolfo, ossidi di 


azoto, polveri ed ossigeno si effettua in continuo per gli impianti 
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con potenza termica nominale superiore ar 3OO MY, a partire 
dal 31.12.94. Per gli impianti con potenza termica nominale 
inferiore 0 pari a 300 MY, le autorità competenti possono 
chiedere l'esecuzione di misurazioni continue per le medesime 
sostanze, ove lo ritengano necessario. 


iz. I metodi di campronamernto, analisi e valutazione delle 
emissioni di cui ar punti 3yd, 5, 6, 7 e SG sono quelli 
indicati all'articolo S del presente decreto. 


135. Fino all'’emavazione del decreto di cur all’art. 5 comma 1 per 
le misurazioni im comtimuo. costituiscono metodi di 
riferimento quelli riportati nella tabella A. 


Tabella A 
Principi di misura 


PARAMETRO PRINCIPIO DI MISURA 


POLVERE - ESTINZIONE DI LUCE 

-— MISURE RADIOMETRICHE 
= METODI GRAVIMETRICI 

= DISPERSIONE DI LUCE A 
RAGGIO LASER 


NDIR (non dispersive 
infra red) 


OSSIDO DI 
CARBONIO 


- CHEMILUMINESCENZA 
- NDIR 
NDUV (ultraviolet) 


OSSIDI DI 


AZITI 


BIOSSIDO 
DI ZOLFO 


. NDUV 
- NDIR 
ELETTROCHIMICI 


OSSIGENI CELLE AD OSSIDO DI 
ZIRCONIO 


PARAMAGNETISMO 


» Î sistemi di mireurazione che operano im cenfinuo devono 
essare verificati e calibrati ad imtervalli regolari di 
tempo, di concerto con le autorità competenti. 
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15. fille misure delle emissioni vanno associati 1 valori celle 


crandezzie più significative di impianto, atte A 
caratterizzare lo stato di funzionamento aì fini di una 
corretta interpretazione dei dati (ad esempio; Carico 


ganerato, ecc). 


16. Fer impianti con potenza termica nominale superiore a BIO MH, 
che nano sono in funzione per più di è£.200 ore all'anno 
tcalcoijate 10 media mobile su un perrodo di cingue anni) 11 
valere di emissione per 1) biossido di zolfo è 1700 mg/m. 


17, Par qli impianti a letto fluido 01 potenza superiore a 500 Mi 
1l wvsloere di emissione di ossidi di azoto èÈ 500 ma/fm. 


1E, L'eutorità pornpetente può. an ceda di autorizzazione. 
conssntire m.sure di compensazione tra une o più aimpirlanti 
ieila medesima lAcresa, ubicati in un'ares territorialngaente 
limiteta pelo di produzione, ete.)., che portino ad una 
notevole crminuzione delle emissioni nel corso cdell@anno, 
almeno Dari a quelie che sr: avrebbero con l'attuazione delle 
disposizioni di cui ai punti prececenti. La comnpansartoane è 
ammissibile tra gli stessi inquinanti o inquinanti similari 
apparrenanti alla stassa classe. 


19, Par gli impianti ai potenza termica superiore a 200 MI cha 
consumano combustibili solidi indigeni, qualora non sia 
possibile rispettare il valore limite di emissione per 11 
biossido di zolfo, fissato per tali impianti, a causa delle 
particolari caratteristiche del combustibile, senza rinver 
ricorrere ad una tecnologia eccessivamente costosa, 
l'autorità competente può consentire chè 1 valori limite di 
EMISSIONe possano essere superati. In tal caso detti impranti 
ciavono almeno raugiungere 1 tassi di desolforazione stabiliti 
nell'allegato 9 al decreto interministeriale 8 maggio 1959, 


C. Lriteri temporali di adeguamento per gli impianti esistenti 


fb 
È | 


Le 1GNrese devono presentare sulla hase della disciplina 
recata degli articoli 12, 12, 15. 17 del D.F.R. 24 maggio 
19880 n. 203 1 progetti di ademtamento della emissioni 
corredati del progranma di realirzazione con riferimento alle 
procedure autorizzative previste delle norme vincenti. 


Cs Gli 1impranti esistenti devono essere aceguati al 21 dicembre 
1555. Fer le imprese aventi più impianti l'adeguamento può 
escare effettuato in modo che: 

-  mtre 1) 2i dicembre 1997 inpraenti per almeno 11 25% della 
potenze tarmicea totale installata un tale data 
dell'impresa rispettino 1 valori limite di emissione 
previssi dal pressante decceto: 
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entro ii SI dicembre 177 immranti per almano 21 60% della 
piotenza TEUA INCA g.ohale installata ir tale data 
dall'impresa rispettino 1 -xaleri limite di emissione 
previsti dal presente decroato: 


entro il 38i dicembre 2002 tutti ali impianti rispettino 1 
valori limite di emissione previsti dal presente decreta; 

limitatamente alle emissioni di bisssido di zc0lfo, cssidi di 
azoto e sotanze inorganiche di cui al punto 7 del presente 
allegato, per 1 primi due anni dalla data di completamento 


degli impianti di asbattinento inclusi ner progetti di 
adeguamento ambientale. i valori di emissione si rvbendono 
valori medi ammuali riferiti alla ore di effettivo 


funzionamento. 


D. Tecnologie di abbattimento 


AI fine di contenere la emissioni dagli Implaritt di 
combustione a rispettare 1 valuvi Limite di concentrazione 
fissati, le imprese, par ciascun tipo ci inquinante, debbono 
applicare la migliora tecnoiogia disponibile compatibilmente 
con le esigenze di mantenimento del servizio cui gli roapiarti 
seno adibiti, con le caratteristiche tscniche degli impienti , 
cono 1l vasso cdi utilizzazione e la durata della vita residua 
d=>gii impianti: nonch®o con glio oneri economici derivanti 
dall'applicazione delle tecnclogie, 

In alternativa potranno essero dalilizzati ucrioneì combustibili. 


E. fromalie docsli 1rep:ianti di abbattisantio è carenze 
di combustibile neil'apprevvigionanento 


Fer gii impianti nelle autorizzazioni previste dal decreto 
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, devono essere 
specificate le procedure relative al cattivo funzionamento o sal gua- 
sto degli impianti di abbattimento delle emissioni. In caso di guasto 
deve essere immediatamente informata l'autorità competente al rila- 
scio dell'autorizzazione, la quale adotta i provvedimenti necessari 
‘e, in particolare, richiede che l'impresa riduca o faccia cessare le 
operazioni appena possibile e fino a che non possa essere ripresa la 
normale attività, o che faccia funzionare l'impianto con combustibili 
meno inquinanti, eccetto 1 casi in cui vi gia assoluto bisogno di 
mantenere le forniture di elettricità. In particolare essa accerta 
che l'impresa faccia il necessario per riattivare gli impianti di ab- 


battimento appena possibile. 


MRO, Quore 
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2. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo 
massimo di se: mesi dall'obbligo di osservanza dei valori lirmite di 
erissione per xl biossido di zolfo e pclveri an aimpranti che a tale 
scopo utilizzano normalmente un combustibile a basso tenore di zolfo 
o di ceneri, se l'impresa s1 trova nell'impossibilità di rispettare 
tali valcri limite a causa dell'interruzione delle forniture di 


combustibile summenzionate dovuto ad una situazione di grave penuria. 


3. L'autorità competente può accordare una sospensione per un periodo 
massimo ci vi arno dall'obbligo di osservanza dei valori limite di 
er:ss10n2 per l'ossido di azoto qualora S1 verifichino ralevarzti 
anomalie nei sisteri di abbattimento. L'impresa deve dare tempestiva 
conunicaz:ione all'autorità competente corredata da una relazione 


tecnica giustificativa. 


B - RAFFINERIE DI OLII MINERALI 


A. Campo di applicazione 


1. Le presenti linee guida 81 applicano alle emissioni inquinanti 
provenienti dalle raffinerie di oli minerali, sottoposte a 


concessione a: sensi della legge 8 febbraio 1934 n. 367. 


B: Valori di emissione 


1. Per gii ampianti cdi combustione 1 dati di emissione S1 riferiscono ai 
una percentuale di ossigeno nell'effivuente gassoso (OL) del 3% per 1 
combustibili liquidi e gassosi, del 6% per 11 carbone e dell'11% per 
gli eltri combustibili solidi. 

Se la percentuale di ossigeno presente nell'effluente gassoso è 
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supericre a quella di riferimento i valori cdi emissione devono essere 


calccìati con la seguente formula: 


21 - 0 


R 
E =-- P 
Ey 
2-0, 


E = emissione misurata 


(si 
w 


percentuale di ossigeno nell'emissione misurata 


O_ = percentuale di ossigeno di riferimento 


I valori di emissione Sono considerati previa detrazione del tenore 


Gi vapere acques. 


I valori di emissione per 1 composti sotto riportati sono calcolati 
come rapporto ponderato tra la sommatoria delle masse di inquinanti 
emesse e la sommatoria dei voluni di effluenti gassosi dell'intera 


raffineria : 


— ossici di zelfo 2700 mg/m° 
- ossia: di azoto 500 maje 
- polveri 80 ng/m3 
-— monoss:ds di carbonio 259 mg/m 
- Sostanze organiche volatili 300 ng/n° 
- — idrogeno solforato 5 mg/m 


- ammoniaca e composti a base di cloro espressi 


ie 3 
come acico cloridrico 30 mg/m 


I volumi degli effluenti gassosi: di cui al punto precedente sì 


riferiscono al tenore di ossigeno per essi previsto. 
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4, I combustibili utilizzati non possono contenere più del 3% in peso di 


zolfo. 


5. I valori di emissione per le 6ostanze inorganiche che si presentano 
prevalentemente sotto forma di polvere, riprese dall'allegato 1 


paragrafo 2, sono: 


3 
- sostanze appartenenti alla classe 1 0,3 mg/m 

3 
- sostanze appartenenti alla classe II 3 mg/m 

3 
= sostanze appartenenti alla classe III 10 mg/m 


6. I valori di emissione per le sostanze di cui all'allegato 1 paragrafi 


1.1 e 1.2. sonc quelli avi riportati. 


7. I valori di emissione per le sostanze inorganiche che si presentano 
sctto forna di gas o vapore Sono: 


3 
- cloro 5 mg/m 
- bromo e sus: composti indicati come acido brormidrico S mg/m 
- fiuers e sus: composti indicati come acido fluoridrico 5 mg/m 


E. I valori di emissione di cu: ar punti 6 e 7 s1 intendono applicati a 


ciascun punto di eriss)one cella raffineria. 


9. Per gli impianti Claus per la produzione di zolfo vale inoltre 


Quanto segue: 


- Gli effluenti gassosi dell'impianto devono essere convogliati ad 


un postcombustore. 


3 
= Il valore di emissione per l'idrogeno solforato é 10-30 mg/m 
qu Aia 
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= La conversione. operativa dello zolfo, nelle condizioni ottimali di 
funzionamento, non deve essere inferiore, a seconda della capacità 
produttiva, rispettivamente al: 

a) 95% se la capacità produttiva é inferiore o uguale a 20 ton. al 
giorno di 2017 
b) 296% se la capacità produttiva é superiore a 20 ton. e inferiore 


o uguale a 50 ton. al giorno di zolfo 


c) ST.,5% se la capacotà produttiva é superiore a 50 ton. al giorno 


di 20150. 
10. Per gli inceneritori s1 applica l'allegato 2 paragrafo 5. 


11. Per gìi ossic: di zolfo, gli ossidi di azoto e .le polveri, 


. 


l'avtorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 17 del DPR del 24 
maggio 195 n.2C3, fissa, svila base delle tecnologie adottate, ail 
fattore cdi emissione, espresso in peso di specifico inguinante per 


unità di pesc del prodotto trattato, per l'intera raffineria. 


C.Misurazioni 


i. I metodi di campionamento , analisi e valutazione delle 
emissioni sono. quelli indicati all'articolo 5 del presente 
decreto. 


Z. Per le misurazioni delle emiss2zoni di ossadi di zolfo, ossadi 
di azoto e polveri dei nuovi impianti di combustione superiori 
a S0 MWsi applica 11 decreto antermimnisteriale dell?’S maggio 
L'ICI. 


Ze Negli impianti di combustione con potenza termica nominale 
superiore a SO MW i valori di emissione di ossidi di zolfò, 
ossidi di azoto, polveri e monossido di carbonio sono 
calcolati come valori medi mensili riferiti alle ore di 
effettivo funzionamento dell’impianto. Gli altri Valori di 
emissione sono misurati secondo 1 metodi e 1 criteri aindicati 
nell'allegato d. 


d. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale 
superiore .a 300 MW, la misura delle concentrazioni di biossido 
di zolfo, ossidi di azoto, polveri ed ossigeno si effettua in 
continuo, a partire dal 31.12.94. A partire dalla stessa data, 


=_= 
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per gli impranti con potenza termica nominale inferior@ o pari 


a 300 MU, 


Fino all'emanazione del 


od e e i SE ss n n° 


I sistemi 


“- n s° nu co - 


le autorità competenti possono chiedere l'esecuzione 
di misurazioni continue per le medesime sostanze. 


decreto di cur all’art.5 comma 1 per 
le misurazioni in continuo costituiscono metodi di 
quelli riportati nella tabella A. 


Tabella A 


Principi 


RATE SPIE VITI CAT dute Vr VIVE ATTO DATI ANI LARGA ALA ME Venta rta div DIVI RIO ALAN Me A Sp E RR RI I cl n  _ _ 


PARAMETRO |: 


—__—_—_—_m— .————.—meect‘’o’oeeec@’ooire'cWoeEeste nnt 


i oiIiiEI['‘à>.‘o elenco iraniani coni ii ie Lie eninieiiie] 


OSSIDO DI 
CARBONIO 


Toi tetlhRa anne nie saint ioni inizi nidi nicotina iii nei 


AZOTO 


——_————.—— oe ’ocdtcoe’ i tolte loiitttttttii:1:ti8 elesse lui 


BIOSSIDO 
DI ZOLFO 


IIZZ TZ GIR Mute dim ditta dei GA ARA int ARIA a RA, E AA NI A A AI RI A I I TE Se e a 


e I III TY UTI UPTE TO SPE SN NE O OTTO UDO NI POTE VE ROIO POVNY nina ASOÌ dp FRE OR pg AE Repti dr agi IO ATI de dr TE TE 0 TO I 


di misurazione che operano in 
verificati e calibrati ad intervalli regolari di 


di misura 


ESTINZIONE DI LUCE 
MISURE RADIOMETRICHE 
METODI GRAVIMETRICI 
DISPERSIONE DI LUCE 
RAGGIO LASER 


NDIK (non .dispersive 
infra red) 


CHEMILUMINESCENZA 
NDIFR 
INDI Cultravioletò) 


CELLE AD OSSIDO DI 
ZIRCONIO 
PARAMAGNET I SMO 


concerto con le autorità competenti. 


continuo 


na ca 25 po CU su rt 2° 


20 co se 2a 35 s- 


riferimento 


devono essere 


tempo, di 


Le imprese devono verificare periodicamente la funzionalità delle 


apparecchiature di misura per assicurarne il buon funzionamento. 


Alle misure delle emissioni vanno associati 1 valori delle grandezze 


più significative di impianto, atte a caratterizzarne lo stato di 


funzionamento a. fini di una corretta interpretazione dei dati (ad 


esempio: carico generato, ecc.). 
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D. Altre prescrizioni 


1. Fer lo stoccaggio di petrolio greggio e di prodotti della 
raffinazione, aventi una tensione di vapore superiore a 13 mbar alla 
temperatura di 20°C devono essere utilizzati serbatoi a tetto 
gallezziante, serbatoi a tetto fisso con membrana galleggiante, 
serbatci a tetto fisso polmonati con scarichi convogliati 
opportunamente, o misure analoghe; 1 tetti dei serbatoi a tetto 
galleggiante devono essere munati di un'efficace tenuta verso 321 
mantello dei serbatoio. 

Per gii altri prodotti i serbatoi con tetto fisso devono essere 
muniti di un sistema di ricambio forzato dei gas e di convogliamento 
ad un sistema di raccolta o ad un post-combustore se gli stessi 
contergino liquidi che, nelle condizioni di stoccaggio, possono 
mettere sostanze cancerogene o organiche di classe 1 con flussi di 


massa uguali o superiori a quelli indicati nel'allegato 1. 


2. Gli effluenti gassosi che si formano durante le operazioni di 
avviamento e di arresto degli impianti devono essere, per quanto 
possibile, raccolti e convogliati ad un sistema di raccolta di gas e 
rimessi nel processo, oppure combusti nell'impianto di combustione 
del processo; qualora queste soluzioni non fossero possibili, devono 
essere convogliati ad un bruciatore a torcia. 

In quest'ultimo caso il valore di emissione per le sostanze ofganiche 


volatili, espresso come carbonio totale è 1‘61% in volume. 


3. I gas e 1 vapori che si producono nelle apparecchiature per la 
riduzione della pressione o nelle apparecchiature da vuoto devono 
essere convogliati ad un sistema di raccolta del gas; questo non vale 
per le arparecchiature per l'abbassamento della pressione che si 
usano in caso di emergenza o di ancendio, o se sr forma 
sovrerpressicne a seguito della polimerizzazione o di processi 
analog”i; 1 gas raccolti devono essere combusti an impianti di 


dio 
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Ge 


d, 


processo, oppure, nel caso questa soluzione non fosse possabile, 


devono essere portati ad un bruciatore a torcia. 


£&., I gas derivanti dai processi, dalla ragenerazione di catalizzatori, 
dalle ispezioni, dalle ‘operazioni di pulizia, devono essere 
convogliati alla postcémbustione, quando ciò si renda necessario. In 
alternativa possono essere applicate anche altre misure, atte al 


contenimento delle emissioni. 


Nella caricazione di prodotti grezzi, semilavorati, finiti, 
cono pressione di vapore di oltre 139 mbar a temsvaratura di 
20°5, le emissioni devono essere linitate adottando misure 
scecuafe, come sistemi di aspirazione e convoglia:nszoato 
dell'effluonte gassosn al un impianto di abbattimanto. 


L'acqua di procernso eccedente può essere fatta defluire ino un 
sistema aperto solo dopo 11 degassaggio., coeve ciò SIA 
necessario, no tal caso l'effluente yassoso deve essere 
ceourate mediante lavaggio, combustione o. altro opportune 
sistoma. 


Far ie emissioni diffuse di: cui all'art.3 comma 5 deva ewasere 
rispertato uuanto previsto dalle vioenti meorcacdure di 
prevenzione e sicurezza ec in particolare di quelle previste 
calla legge B febbraio 1924 r.247., Fer le emisgioni cdarivanti 
da peoodctti polverulenti si applica l'allegato 7, 


Fer lo scarico delle ammissioni ingquimanti sr applicaro le 
modalità di cui all'articolo 4. 


Indicazioni sulie Lecnolocie Uli abbattimento e sui relativi 
criteri di applicazione sono contenute nell'allegato £, 


E. CRITERI TEMPORALI DI ADEGUAMENTO PER LE RAFFINERIE 


Le raffinerie devono presentare, sulla hase della disciplina 
prevista dal DPR 23/5/198S5, na203 e dal DPCM 21/7/1939, 1 
progetti di adeguamento delle emissioni corredati dal 
programma di realizzazione con riferimento alle procedure 
autorizzative previste dalle norme vigenti. 


pu Ta 
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Ze Gli impianti delle raffinerie devono essere adeguati entro il 
31 dicembre 1997. 
Le emissioni delle polveri e delle sostanze di cui alla 
lettera BE punto 5 devono essere adeguate entro 11 31 dicembre 
1995. 


C - IMPIANTI PER LA COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI E DEI FLUIDI 
GEOTERMICI. 


A. CAMPO DI APPLICAZIONE. 


1. 11 presente allegato s1 applica su tutto il territorio nazionale e 
disciplina le emissioni gassose inquinanti derivanti dagli impianti 
per la coltivazione, la raccolta ed il trattamento degli idrocarburi 
liquidi e gassosi: nonché dagli impianti che utilizzano fluidi geo- 


termici. 


2 Per. teli attivicvà 21 D.P.R. del 24 maggio 1985 n.203 si intende 
applicabile alle emissioni convogliate o tecnicamente convogliabili 
nell'atmosfera; restano valide, all'interno dei cantieri di lavoro, le 
disposizioni stabilite dalle vigenti norme an materia mineraria a 


protezione del personale. 


3. Per le emissioni derivanti da piattaforme di produzione ubicate nel 
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana la 
competenza per gli adempimenti previsti dal suddetto D.P.R. spetta al 
Ministero dell'ambiente, in analogia a quanto stabilito dall'art. 4 
della legzze 8 luglio 1986 n. 349 per gli scarichi di effluenti 
liquidi in mare, fatte salve le competenze del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilite dalle 
vigenti norme minerarie. 


“Ba 
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4. L'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione s1 avvale per 
i? controllo delle emissioni, delle competenti Sezioni dell'Ufficio 


Nazionale Ninerario per gli Idrocarburi e la Geotermia. 


B. COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI 
1. Disposizioni generali 
Di norma le emissioni dovranno essere limitate all'origine, 
convogliate ed abbattute utilizzando la MIGLIONE tecnologia 
disponibile, alle condizioni previate a) punto 7 dell'articolo 2 del’ 


D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 203. 


US] 


Emissioni da tersodistruzione di gas di coda 
I gas di coda derivanti dalle centrali di raccolta e trattamento di 


agrocarburi liquidi o gassosi, se non utilizzati come combustibili, 
‘devono essere convogliati ad unità di termodistruzione in cui la 
combustione deve avvenire ad una temperatura minima di 950° C per ur 
terpo di almeno 2 secondi e con eccesso di ossigeno non anferiore al 


6%. A tali emissioni si: applicano i limiti seguenti: 


- ossidi c: 201f0 come 50, 2200 ng/n> 
- 1drogeno sclforato » H, Ss 20 * 
- ossidi di azoto = NO, 350 " 
- monossido di carbonio * co 200” 


= sostanze organiche volatili espresse 


come carbonio organico totale 20 ” 


- polveri 10 " 


Re A 
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Quale unità di raserva a quella di termodistruzione dave 
essere prevista una torcia, con pilota, in grado di assicurare una 
efficienza minima di combustione del 99% espressa come c02/ 
(CO2+C0). 

L'altezza della torcia sarà la maggiore tra quelle risultanti dalla 
applicazione dei seguenti criteri: 

a) altezza dei camini come indicata dall‘alleg.5 al presente decreto. 
b) limitazione dell'irraggiamento termico, a livello impianto e 


riferito ad aree non protette, al valore massimo di 4000 Kcal/n° 
ora. 


-3. Emissioni da impianti di combustione (caldaie, riscaldatori diretti) 


utilizzanti il gas naturale del giacimento (escluso riscaldamento 


civile). 


a) Nei caso di impiego di gas naturale proveniente dal giacimento 
con contenuto di H, S massimo fino a 5 mg/NnÌ 2 valori limite di 
emissione s1 intendono comunque rispettati. 

b) Nel caso che 21 contenuto di H, S sia Superiore a 5 mg/ ne (») 
che 11 gas naturale venga miscelato con gas di coda e/o con gas 


di saturazione, s1 applicano 2 seguenti liriti: 


- ossidi di zolfo come SO 
2 800 ng/n° 
- 0S51cì; Ci azoto s NO, 350 “ 
” monossido di carbonio “ co 200 " 
- sostanze organiche volatili 10 DÒ 
espresse come carbonio organico totale 
-— pcliveri 10 ue 
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4. Emissioni da stoccaggi in attività di coltivazione 


Per lo stoccaggio degli idrocarburi estratti dal giacimento e dei 
prodotti ausiliari aventi tensione di vapore Superiore a 13 mbar alla 
temperatura di 20°C devono essere usati i seguenti sistemi: 

a) I serbatoi a tetto galleggiante devono essere dotati di sistemi di 
tenuta di elevata efficienza realizzati secondo la migliore 
tecnologia disponibile, alle condizioni di cui al punto 7 
dell'art. 2 del D.P.R. del 24 maggio 1988 n. 203. 

b) I serbatoi a tetto fisso devono essere dotati di sistemi di 
condotte per l'invio dei gas di sfiato e/o di flussaggio ad una 
unità di combustione o termodistruzione. 

c) Le superfici esterne dei serbatoi devono essere trattate in modo 
tale che venga riflesso inizialmente almeno il 70% dell'energia 
solare. Detta protezione sarà ripristinata quando 11 valore di 


riflessione diventi anferiore al 455%. 


5. Vapori di rigenerazione termica glicoli etilenici (DEG e/o TEG) usati 
per la disidratazione del gas naturale. 


I vapori di rigenerazione termica di glicoli etilenici devono essere 
convogìliati A termodistruzione oppure miscelati al gas combustibile 
primario. 

Solo nel caso Ci paccoli impianti (fino a 200.000 No} /giorno di gas 


naturale trattato) e/o per flussi di massa non superiori a 200 g/h 


RE, pu 
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come H, 5 é consentita l'emissione in atmosfera con )1 


seguenti 
limiti: 
= polveri totali 5 “sla 
- ossidi di zolfo come 50, 30" 
= ossidi di azoto “ NO, 50 
- monossido di 

carbonio “ co 10 " 
= &lcani, escluso 

metano ch esano 300 » 
- glicoli etilenici " MEG 300" 
- idrogeno solforato " H, 5 10 " 


6. Emissioni gassose da piattaforme di produzione off-shore 


Nel caso che la collocazione geografica della piattaforma essicuri 
la ottimale dispersione delle emissioni, tali da non anteressare le 
località abitate, i limiti di emissione si intendono rispettati 
quando in torcia viene bruciato esclusivamente gas naturale. 

‘Quando tali condizioni non sussistono, devono essere rispettati 1 
valori di emissione indicati al punto 3 dell'allegato 1 per le 
sostanze gassose mentre le polveri totali non devono superare la 
concentrazione di 10 ng/m° P 

‘ Per i motori a combustione interna e le turbine si applica quanto 


disposto rispettivamente ai punti 3 e 4 dell'allegato 2, 


CC. 


è. 
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Si arplica l'articolo 5. 


Sì applica l'articolo 6. 


IMPIANTI CHECUTILIZZANO FLRUIDI GEOTERMICI 


Gli effiuanti gasscsi mrovenienti dai componenti di 
interfaccia cer ‘ambiente atmosferico degli impianti. che 
utilizzano i fluidi qeotarmici, di cui all'art 1 della legna 9 
dicembre 1784, n.896, devonei essore discersi mediante torri 
vefrigeranti e/0 camini di caratteristiche geometriche acatle. 
Far ciascuno dei dua tipi di scarico i valori di emissione 
fiinimi e massimi, riferiti aglìîi effluenti. gassosi umidi. 
interi coma madia craria su base naensile data la variabilità 
della sorgenta mineraria gectermica, sono così determinati: 


+1, 5 700-100 mg/m 
per un fliusso di masse uguale o superiore a 170 Kyg/h 


As icome sali disciclti nell'acqua trascinata) 1-1,5 me /aò 
per un Fivusso di massa uguale o superiore a 5 g/h 
Hg (come sali disciolti nell'acqua trascinata) OsB-O,.4 mg / n 


per un flusso di massa uguale o superiore a 1 g/h 


Per i metodi di campionamento si applica quanto disposto 
all'art.5 del presente decreto, tenendo presente che la 
determinazione delle concentrazioni degli inquinanti va 
effettuata senza detrarre il tenore in vapore acqueo, 


Gli impianti dovranno essere adeguati ai limiti di cui sopra 
entro il 31.12.1997. 


ES N 


Per lo scarico delle emissioni inquinanti, ove non indicato 
Aiversamente, si applicano le modalità di cui all'articolo 4. 


Indicazioni sulle migliori tecnologie di abbattimento e sui 
relativi criteri di utilizzazione sono contenuti 
nell'allegato 6. 
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ALLEGATO 4 


(Metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni) 


1. Uve non diversamente indicato, le emissironi possono essere 
misurate con metodi discontinui. 


Le i metodi di campionamento, analisi e valutazione scoino 
quelli elencati nella tabella d.1. 


Do Nei casio gno cui le misure delle emissioni vengano 
effettuate con metodi automatici continui, le aimprese devono 
verificare 11 corretto funzionamento delle apparecchiature di 
mistura e vrocedere periodicamente alla calibrazione di concerto e 
con la supervisione dell'Autorità di controllo competente» 


4. Nei casi di cul al precedente paragrafo 4 ed ove non 
altrimenti incicato negli allegati 2 e 3, 21] limite di emissione si 
intende rispettato se la media delle concentrazioni orarie rilevate 
durante l'effettivo funzionamento dell'impianto nell'arco ci 24 ore e 
inferiore 00 uguale al lirit di emissione stabilito a norma 
cell'articolo 4 comma 1 lettere d) ec e) del DPR 24 maggio 1988 n.203 , 
e ciascun valore ci concentrazione oraria non é superiore eì iz5% oc: 


: 
zle limite, 


5. A5le misure o emissione effettuate stia cono METACI 
coscsontinci cns con metoci continui automatici devono essere assoclati i 
as.cri csile  grangezze più significative  cell'imoianto, atta a 


caeratterizzarne lo staro ci funzionamento, er fini ci wma correrza 


intercretazione cei cati (ad esemmio: €vrocuzione di vanore, carico 


nm 
Db 
Li 
fb 
i) 
m 
cl 
(8) 
ì 
ti] 
in 
CI 
Ù) 
cd 
sr 
ni 
Li 
ut 
(8) 
® 
(Dee) 
n 


torico dei filvri i cartazione, etc.). 


% +. j » ' . è - 

6. Sar turrr glio molemti ci Autorità competente Der nl 
"3 ‘ - z n DI Ò 

conirelio può effettuare, ove lo ritenga necessario, mosurazioni al fine 


È 
la ccaenzita cello sostanza present: nelle ermicsconi 
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}. L'Actorità competente. pus € prescrivere no see Ci 


UL 


evtorszzazzone l'esecuzione ci misurezioni in continuo per l'ossigeno 
Fer 1 tre Inouinenti: 
- OSSODI DI ZoLP 
= OSSIDI DI AZDIO 
bo) 
- POLVERI 


I terni ec 1 criteri per l'esercizio di tale facoltà sono 


osterminati, su parere della Conmissione ci cur all'art. 2 coma £, con 


TABELLA 4.1 


i. Manuale UNICHIM N. 122/1986 


2. Mazuale UNICHIM N. 151/1988 


3. Manuale UNICHIM N. 152/1385 


4. Metodo UNICHIN N. 723/1986 


S, Metrzio UNICHIM N. 758/1987 


da 
E. Mauri ONDISIM N. €21/1S853 
7. Mez: UNZIIHIM N. 823/1952 
E. Metoso ISTISAR N. 85/19 
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ALLEGATO 5 


(Indicazione sulle tecnologie di abbattimento) 


INQUINANTE 
{STATO} 


Particolato |! Polveri 


Inerganici acici 
aridriti 
ossidi 
NOx 
Cia 
£02 
basi 


Srgsnici non solubili 
în H70 


Organici solubili 
in K£0 


QUADRO RIEPILOGATIVO 


SISTEMA DI ABBATTIMENTO 


A Becco 


A umido 


Dinamici 


tatici 


Sistemi ag umido 
{pluristagzio con 
reazione chimica) 


Termico 
chimico fisico 


Assorbimento 
Ziologico 


Termico 
Chimico fisico 


Assorbimento 
Biologico 


se 


APPARECCHIATURE 


Cicloni 

Filtri a tasche/maniche 
Filtri a letto granulare 
Filtri elettrostatici 


Torri di lavaggio (Tipo 


Venturi) 


Separatori a gravità 
cCieloni 
Separatori ag inerzia d'urto 


Filtri a candela 


Torri di lavaggio (cen 
reazione chimica} 

Torri di assorbimento per 
via umida o secca 


Condensatori 

Impianti di adsorbimento a 
carboni attivi 

combustori termici 06 
catalitici 

Torre lavaggio (in sclvernti 
organici) 

Biofiltri 


Condensatori 

Impianti di edsorbimento a 
carboni attivi o 

resine particolari 
combustori termici o 
catalitici 

Torre lavaggio 

Biofiltri 
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CRITERI DI APPLICAZIONE 


CAMPO 


CARATTERISTI 
APPLICAZIONE Sa 


APPARECCHIATURA| = PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 


Le particelle solide vengono 
separate dalla corrente gassosa 
sfruttando la forza centrifuga 


Dp ? 1045 
E.A.m 80-85% 


VANTAGGI 
- Basso costo iniziale 

- Facilità manutentiva 

- Adatto per basse 

perdite di carico 

- Adatto per alte 
concentrazioni in polveri 
o di gocce 


Le particelle liquide vengono 
separate dalla corrente gassosa 
sfruttando la forza centrifuga 


SVANTAGGI 
= Applicabile solo per 
Dp> =5 
- Efficienza limitata in 
caso di particelle o 
gocce di piccolo diametro 
- Fenomeni di abrasicne 


Le particelle sono forzate 
contro una “maglia"“ di 

Filtri a tascheizimensioni ben precise: 
all'inizio della operazione di 
filtrazione, elcune particelle 
grossolare occludendo 
parzialmente tali maglie, 
realizzano una specie di 
"precoat" aumentando la 
efficienza di captazione 


VANTAGGI 
- Alta efficienza di 
captazione 
- Basso costo 


SVANTAGGI 

= Non idoneo per alte 
concentrazioni di polveri 
{nel qual caso è 
necessario l'inserimento 
di un ciclone a monte) 

- Manutenzione importante 

| - Mal sopporta l'umidità 

- Produzione di residuo 
solido 

- Basse temperature di 

impiego 


Filtri assolutiiFiltri con potere Ci ritenzione 


Dp 20.2 n VANTAGGI 


fino a 0.2, Vengono E.LA. 99.997% | - Congentono un 
utilizzati per la separazione DOP test trattenimento certo 

di solidi da gas in situazioni |Blocco - Efficienza praticamente 
molto spinte (es. condizioni inquinanti indipendente dal Dp 
sterili). Il principio di tipo: 


funzionamento è analogo a - particelle 


30-7-1990 


APPARECCHIATURA 
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Segue: CRITERI DI APPLICAZIONE 


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 


quello dei filtri a 
tasca/maniche 


CAMPO 
APPLICAZIONE 


radioattive 

- principi 
attivi 

farmaceutici 


Serie generale - n. 176 


CARATTERISTICHE 


SVANTAGGI 
Alto costo 
Presuppongono prefiltri 
Temono l'umidità 


- etc. Non rigenerabili 


VANTAGGI 
Per Dp}=1, efficienza 
indipendente dali Dp 
Apparecchiature molto 
versatili in un campo 
molto ampio di Dp 
Applicazioni anche in 
condizioni di esercizio 
molto gravose 


Filtri Quando del particolato solido |PP ?= vedi 
elettrostaticilsospeso in un gas viene immesso vantaggi 
în un ambiente di gas ionizzati|E-A.* 90-99% 
e sottoposto ad un campo Consumi: 
elettrico, esso tende a del .2Kw/m3/ 
caricarsi elettrostaticancute ef >eC 
a migrare sotto l'azione del Temperature 
campo stesso fino 600 *C 
Pressioni 
fino 20 ATE 


SVANTAGGI 
Alto costo investimento 
Alto costo esercizio 


VANTAGGI 
Facilità di gestione; 
Basso costo di 
ampio di manutenzione; 
sranulome. Elasticità nelle 
“ria condizioni di esercizio; 
tende ad aumentare E.A.x= 
tandone la sedimentazione 35-99.52% 


arri lavaggio|.l] solido da abbattere viene 
sesto in intimo contatto con 
23qua in parcicolari 
Apparecchiature ( torri a 
riatti; a riempimento; etc). 


Blocco 
polveri in 
un range 
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Segue: CRITERI DI APPLICAZIONE 


CAMPO 


APPARECCHIATURA PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 


Separatori a 
gravità 


Separatori aî 
inerzia d'usto 


sorri lavaggio 


Si riduce la velocità del gas 


Le particelle liguice vengono 
<eparatze dalla fase gassosa 
ronezdo sul loro cazzino un 


ezanìna 
DSTaLC.2. 


analogo a quellc dei filtri per 
separare solidi 


linea di massima sj tende a 
sttare la 6o0lubilità dei 
orposti da abbattere 
nell'aczua. Si cerca quindi di 
realizzare in opportune 
apparecchiature (torri a 
riempimento, a piatti etc.}, un 
intimo contatto fra il gas' da 
abbattere e la fase liquica. 
vualora si voglia inoltre 
«rasformare i composti 


abbattuti in altre sostanze al 


* 


APPLICAZIONE 


Dp}= 2100 si vw 


- Sprays 200 D3) 100 a 
- Aereoscìs Dp=) 0.01, 


Inorganici solubili 
in H20 quali ad 
e5:C12; H2$S; HCl: 
S02; NM40H; etc 


CARATTERISTICHE 


= Basso costo 
- Assenza 
Manutentiva 


SVANTAGGI 

- Limitato 
range di 
applicazione 

- Ingombro 


VANTAGGI 
Basso cesto; 
Ingonbr 
ridotto 


SVANTAGGI 
Possono 
intasersi (se 
presente del 
particolato 


efficienza 


VANTAGGI 
E! 
praticamente 
Ìi'unico sistena 
di abbattimento 
Gi tali 
sostanze. Hanzo 
il vantaggio di 
avere una 
gestione 
sufficienterente 
semplice, bassi 
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Segue: CRITERF DI APPLICAZIONE 


CAMPO 
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 


fine di rencert più facile lo costi di 
smaltimento (es. salificazione manutenzione. 
di alcuni acidi in sali), ciò 

può essere in genere facilmente 

ottenuto dimensionando 

opportunamente la colonna (in 

modo da attenere opportuni 

tempi di contatto) e 

realizzando una opportuna 

soluzione di ricircolo. Tali 

unità possono essere realizzate 

anche in più stadi in serie 

(acidi, lavaggio, basico). 


CASI PARTICOLARI 


A monte delle torri di lavaggio| Fumi da inceneritori. 
e nevtralizzazione si deve in 

ssnere prevedere uno stadio di 

filtrazione metalli pesanti 

‘elettrofiltri) e uno li 

quenching (abbattimento della 

temperatura). 


Abbattimento di NOx. 
In un primo stadio, mefiente 
l'ausilio di un o$sidante, si 
icerca di ossidare ‘NOx a NC2, 
salificando poi a nitriti o 
ritrati (fertilizzanti). 
Fecerti applicazioni consentono 
di riconvertitire NOx 
rrsvenienti Ga impianti di 
Secapaggio nuovamente in HNO35 
îa riutilizzare in testa 
all'impianto di decapaggio 
Stesso. 


“ontersetsri i basa sul principio fisico Tompasti organici VANTAGGI 
sella tensione di vapore. E' Apparecchiature 
«nb sistema la cui efficacia di ridotte 
Cipende dalla terperatura ci dimensioni e 
[ebollizione del composto. Si tosto. 
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Segue: CRITERI DI APPLICAZIONE 


CAMPO 


APPARECCHIATURA APPLICAZIONE 


PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO CARATTERISTICHE 


Impianti di 
adsorbimento a 
carboni attivi 


vò coafiuvare operando una 
ondensazione sotto vuoto. 


- 
»' 
° 


Tali impianti si basano sulla 
sapacità che hanno alcune 
sostanze icarboni attivi) di 
crattenere prima (adsorbire). 
altre sostanze @ rilasciarle poi 
in particolari condizioni. Il 
£1usso gassoso attraversandoo il 
letto si sarà impoverito 
Sell'inquinante in esame, 
Limensionando opportunamente 
L'impianto, si potrà fare in 
modo che il gas in uscita abbia 
sn contenuto di inquinante 
inferiore a determinati valori, 
La quantità max di inquinante 
zhe l'unità di massa di carbone 
ttivo può adsorbire (punto di 
aturazione), dipende 
ssenzialmente da) tipo di 
inquinante. Raggiunto tale 
valere limite il solvente perde 
ia capacità di trattenere e 
zrinci deve essere rigenerato. 
Tale operazione si basa sul 
srincipio che l'inquinante in 
esame verrà rilasciato qualora 
23 letto venga riscaldato, e/o 
resto sottovuoto e/o posto a 


Quasi tutti i 
composti organici 


SVANTASSI 
Ifficienza di 
captazione in 
egnere 
insufficiente 
per rientrare 
nella 
normativa, per 
cui si deve 
prendere un 
ulteriore 
impianto. 


VANTAGGI 

£' un gistema 
che permette Gi 
spingere la 
concentrazione 
di inquinanti 
(se adsorbibili) 
fino a valori 
estremamente 
bassi (pprje 
poi di 
recuperarli, 
con efficienze 
di captazione e 
recupero fino a 
95-98%. In 
alcune 
condizioni é 
pessibile il 
riciclaggio 
immediato 
dell'inguinante. 
In tali casì si 
hanno dei 
payback 
variabili fra 
1>3 anzi. 
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Segue: CRITERI DI APPLICAZIONE 


CAMPO 
ERISTI 
APPARECCHIATURA] PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 


contatto con una altra sostanza SVANTAGGI 
verso il quale i) carbone abbia I) carbone dope 
raggiore affinità. L’inquinante un certo 
fessrbito può essere recuperato periodo di 
ed in alcuni casi addirittura esercizio (in 
riutilizzato a monte genere 3-5 
dell'impianto che lo ha anni) abbisogna 
generato. Strumentazione ci una 
apposita mantiene cortinuamente rigenerazione 
sotto controllo spinta. Gli 
l'impianto. impianti, pur 
se totalmente 
automatizzati, 
richiedono 
sempre una 
certa 
assistenze. 
Costo iniziale 
di una certa 
entità. 


COMEUSTORI Sssidazione per via termica Sostanze orgaziche VANTAGGI 
TERMICI degli inquinanii gassosi in unaliinorganiche an casi Euona 
camera di combustione chiiusa. |[particolari) efficienza in 

Tunzione della 
semperatura di 
combustione, 
turbolenza, 
ipo di 
bruci&tore 


SVANTASSI 
- Costo 
energetico 
- Possibile 
produzione di 
inquinasti 
(NOx, SC2, 
acidi 
solforati 
etc.) 
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Segue: CRITERI DI APPLICAZIONE 


CAMPO 
APPARECCHIATURA| — PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO APPLICAZIONE CARATTERISTICHE 


COMBUSTORI Ossidazione per via catalitica | Sostanze organiche VANTAGGI 
CATALITICI degli inquinanti in camera di |non accompagnate da: Buona 
combustione chiusa provvista alogeni, antimonio, efficienza in 
di letto fisso di cadmio, fosforo, funzione della 
catalizzatori costituiti da zolfo, zinco, piombo, temperatura di 
strutture ceramiche 0 mercurio, &tagno, combustione e 
metalliche impregnate con sali |silicio... del tipo di 
di metalli preziosi o da catalizzatore. 
granuli ci particolari ossidi 
setallici 


SVANTAGGI 
Costi di 
esercizio. 
Limiti di 
applicazione. 


Leganta: 
Dp= diametro partico 
i.A> Efficienza atta 


(4) 


cla 

rimento 

N.E. L'effisienza é strettamente legata alla distribuzione granulometrica del particolato. 
1 valori indicati, quinci, sono ancicativi ed inerenti a situazioni mediate, € 


pressppongeno una trascurabile percentuale di particolato con diametro e € Dp lirite). 


-— 9 _- 
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ALLEGATO 6 


(Emissione diffusa - ex art. 3, comina 5) 


66.1 EMISSIONI DI POLVERI NELLA MANIPOLAZIONE, PRODUZIONE, TRASPORTO, 
CARICO E SCARICO, STGCCAGGIO DI PRODOTTI POLVERULENTI 


Generalità 

Per gli ampianti, nei quali s2 manipolano, producono, 
‘trasportano, caricano e scaricano, immagazzinano prodotti polverulenti 
devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni. 

I prodotti polverulenti sono sostanze solide, che a causa 
della loro densità, granulometria, forma del granulo, resistenza 
all'abrasione, composizione, o contenuto in umidità possono dare luogo 
aî emissioni, nella manipolazione o nello stoccaggio. 

Neìlo stabilire le prescrizioni deve essere in particclar 
modo tenuto presente quanto segue: 

- pericclosità delle polveri; 

- fiusso di massa delle emissioni; 
- durata delle emissioni; 

- contcizicni metereologiche; 


- concizicni dell'ambiente circostante. 
& 6.2 MANIPOLAZIONE E PRODUZIONE DI SOSTANZE POLVERULENTE 


Le macchine, gli apparecchi e le altre attrezzature, usate 
per la preparazione 0 procuzionelad es. fraztumazione, cernita, 
miscelazione, riscaldamento, raffreddamento, pellettizzazione, 
bricchettazione) di sostanze polverulente devono essere incapsulate. 
Se non è possibile ottenere una tenuta di polvere ermetica, 


soprattutto nei punti di aintrcduzione, estrazione e trasferimento, le 


emissioni contenenti polveri devono essere convogliate ad tn impianto 
Ci depolverazione. 
MO ai 
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$ &.3 TRASPORTO, CARICO E SCARICO, DELLE SOSTANZE POLVERULENTE 


Per il trasporto di sostanze polveruleante devono essere 
utilizzati dispositivi chiusi. Se non è possibile l'incansulamenta, © 
è possibile realizzarìio solo parzialmente, le emissioni contenenti 
polveri devono essere convogliate ad un'apparecchiatura di 
depolverazione. 

Per il carico e lo scarico dei prodotti polverulenti devono 
essere installati ampiarti di aspirazione e depolverazione nei 
seguenti punti: 

- punti fissi, dove avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio 
con nine, pale caricatrici, attrezzature di trasporto; 

- sbocchi ci tubazione di cafsuta delle attrezzature di caricamento; 

- attrezzature cdi ventilazione, come parte integrante di ampianti di 
scarico pneumatici o meccanici; 

- canali di scarico per veicoli su strada o rotaie; 


- convogliazori aspiranti. 


Se la captazione delle erissiona contenenti polveri non È 
possibile: 
e Sì deve mantenere, possibilmente an modo automatico un'adeguata 
altezza di caduta; 
- nei tubi di scarico deve essere mantenuta Quanto più bassa possibile 
la velocità di uscita del materiale trasportato, ad es. mediante 


deflettori oscillanti. 


Nel caricamento di materiali polverulenti in contenitori da 
trasporto chiusi l'aria di spostamento deve essere raccolta e 
convogliata sd un impianto cdi depolverazione. 

La copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, 


deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri. 
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$ 6.à MAGAZZINAGGIO DI MATERIALI POLVERULENTI 


Nello stabilire le prescrizioni per il magazzinaggio Ci 
materiali polverulenti, devono essere prese in considerazioni af es. 
le seguenti misure: 

- Stoccaggio in silos 

= copertura superiore e Su tutti 21 lati del cumulo ci materiali sfusi, 
amcluse tutte le attrezzature ausiliarie; 

- copertura della superficie, et es, con stuoie; 

- manti erbosi 

- costruzione cdi terrapieni coperti di verde, piantagioni e barriere 
frangivento; 

= provvecere a martenere costantemente una 6bufficiente unicità alla 


superficie del sucio. 


8 6.5 Se nei materiali polverulenti i contenuti delle sostazze setto 
riportate superano i seguenti valori, riferiti alì Becco, an una 
frazione di materiale separabile mediante setacciatura con setaccio 
con maglie che abbiano larghezza massima di 5 mm.., si devono applicare 


le misure più efficaci fra quelle prescritte nei paragrafi precedenti: 
sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella Al classe I, e ta- 
bella A2, paragrafo 2 tabella E classe I, paragrafo 4 tabella D classe I 

50 mg/Ka. 


sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella A1 classe II, pa- 
ragrafo 2 tabella B classe II, 0,50 g/Ks. 


sostanze di cun all'allegato 1, paragrafo 1 tabella Al classe III 


5,0 g/Ke. 
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ALLEGATO 7 


(Emissione in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze 
organiche liquide, ex art. 3, comma 5) 


3.1. Pompe 

Le pompe utilizzate per là movumentazione di sostarze 
‘organiche liquide con pinto di infiammabilità inferiore a 21°C e con 
punto di ebollizione fino a 200° C : 


- contenenti le sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 
tabella AI in quantità superiore a 10 mg/Kg per le sostanze 
della classe I e a SO g/Kg per le sostanze delle classi II 
e INI. 

- contenenti sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4 
tabella D classi I in quantità superiore a 50 g/Kg 


devono garantire una efficace tenuta o in alternativa idonei 
sisteri di aspirazione delle perdite in forma di gas oO vapore e 
convogliamento ad impianti di abbattimento. 


g.2. Conpressori 
Per i compressori utilizzati per gas contenenti 
- sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 tabella Ai classe I 
- sostanze di cui all'allezato 1, paragrafo 1 tabella A1 classi Il e 
III in quantità superiore a 50 g/Ke 
- sostanze Ci cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella D classe I in 
quantità superiore a 50 g/Kg. 
Il) degasaggio del liquido residuo conseguente all'arresto 
deve essere effettuata evitando erussioni delle sostanze stesse 
nell'atmosfera. 


7.3. Raccordi a flansia 

I raccordi a flangia devono essere usati soltanto Se 
gerentisconce un buon livello di tenuta, in particolare se in ess: 
defluiscono sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 1 o sostanze di 
cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella D della I classe. 


7.4. Valvolane 

Le valvole devono essere rese ermetiche con adeguati sister 
gi tenuta quando sono attraversate da: 
- sostanze di cui all'allegato 1, peragrafo l tabella Al classe I 
= sostanze ci cui all'allezato ‘1, paragrafo 1 tabella A1 classi II e 

III superiore a 50 g/Kg 

- Sostanze di cui all'allegato 1, paragrafo 4 tabella Delasse I 
quantità superiore a 50 e/Kg 
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9.5. Campionature 


I punti dove vengono prelevate le campionature devono essere 
incapsulati. » dotati di dispositivi di bloccaggio, in modo che non si 
verifichino emissioni nel prelievo delle campionature: nel prelievo 


dei campioni il prodotto di testa deve essere o rimesso in circolo, 0 
completamente raccolto. 


P6.Caricazione di sostanze organiche liquide 


Nella caricazione di sostanze organiche liquide devono essere 
prese speciali misure per la diminuzione delle emizsioni, 


come 
l'aspirazione e il convogliamento dei gas di scarico In un impianto « 
abbattimento. 
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